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ABS'BICT 

Enrollaent data are presented for each school of 
■edicib , osteopathy* dentistry, optoietry, pharsacy* podiatry, and 
veterinary sedicine for the acadeaic years 1970-''1 through ,198V82. 
Projections for future years are aade froa the length of the acade^'ic 
progras for current enrollees. The c.ta are scgaenteja by prograi 
type« and include the actual or projected nnaber of jgradaates fox 
each year. Snaaary enrolment data are also given f#r each discipline 
in each region. (BSE) ^ ^ 
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PREFACE 

TMt purpose OP THIS REPORT IS TO PROVIDE ENROLLMENT DATA FOR EACH SCHOOL OF MtOIClNEt OSTEOPATHYt AND OrNTISTRY 
Ifl00> AND £ACH school OF OPTOMETRY, PHARMACY, PODIATRY, AND VETERINARY MEDICINE C0PPV5 FOR THE PERIOD ACADEMIC 
TCARS 1970-71 THROUGH 1981-82. THE PUBLICATION UPDATES AND EXPANDS PREVIOUS EDITIONS VHICH PROVIDED DATA FROM 
TMt FISCAL YCARS 1972-76 HEALTH PROFESSIO*^S CAPITATION GRANT APPLICATIONS. INCLUDED kHt DATA "^RO* C»PITATI0N 
ArPLlCATlOMSf AS FOLLOWS: DATA FOR ACADEMIC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FROM FY i972 APPLICATIONS; 1972-73 FROH 
FT 1973 applications; 1973-T4 FROM FY 1974 APPLICATIONS; 1974-75 FROM FY 1975 APPLICATIONS; 1975-76 FRO* 
%9n APPLICATIONS, AND 1976-77 THROUGH 1978-79 FROM FY 1977 APPLICATIONS. CTHE TOTAL NUMBER OF GRADUATES FOR 
CACH HCALTN professions discipline has been projected by LENGTH OF ACADEMIC PROGRAM. THESE PROJECTIONS ARE 
SHOVN IN THE TEXT TABLE BELOW *ND ON A SERliS OF CHARTS IN SECTION I OF THIS REPORT). IN A FEW CASES, OATA WERE 
OOTAINEO DIRECTLY FROM THE SCHvULS. 

OlSCIPLIi^r I NUMBER 1/ OF GRADUATES IN ACJLDEMIC YEAR BY LENGTH OF PROGRAM 



I. 

I 1979-80 1980-81 1981-8? 

I ^ 

I 

I 3~YEAR OTHER 2/ 3-YEAR OTHER 2/ 3-YEAR oTHrR 2/ 

f 

HEOICINE t lt521 14,435 1,453 15t098 N.A. 15f495 

OSTEOPATHY | 365 717 390 804 N.A. 828 

DENTISTRY | 9*6 4fl93 762 4,509 N.A. 4,77* 

OPTOMETRY I - 1*083 - 1*115 - 1*090 

PHARMACY I - 8*053 - 8*057 - N.A. 

PODIATRY 1-690 - 60ff - 612 

VETERINA'^Y MEDICINE f 248 1*620 248 1 /40 N.A. l*8fif 



1/ SEE EACH INDIVIDUAL CHART FOR METHOD USED TO PROJECT NUMBER CF GRADUAltS. 
2/ 2-YEAR, 4-YEAR, AND LONGER PROGRAMS. 



IT SHOULD BE NOTED THAT* DURING TH^ PERIOD COVERED BY THIS REPORT, SOM. SCHOOLS DID NOT RECEIVE CiPlTATION 
SUPPORT IN ONE OR MORE YEARS. IN ADDITION* COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF PHARMACY SCIENCES AND SUNY AT STONY 
BROOK SCHOOL OF PODIATRIC NEDKTNE ARE NOV CLOSED* 

THE INFORMATION IN THIS REPORT S PRESENTED IN TWO SECTIONS. IN SECTION I* THE SCHOOIS ARf CLASSIFIED BY 
DISCIPLINE — MOD CPPV — AND WITHIN EACH DISCIPLINE ThL SCHOOLS ARE SORTED ALPHABETICALLY 9> STATE 
ISEE PACES 3-6). k GRAND TOTAL OF THE ENROLLMENT IN ALL SCHOOLS IS PROVIDED ON PAGE 7. DISCIPLIMC TOTALS AR^ 
AtSO PROVIDED THROUGHOUT THE SECTION AT T»'E BEGINNING OF EACH DISCIPLINE. THE INFORMATION FOR THt HOD SCHOOLS 
INCLUDES ENROLLMENT DATA FOR THREE-YEAR PROGRAMS* FOR OTHER PROGRAMS (TWO-YEAR* ^OUR- EAR, OR LONGERI, AND 
FOR THOSE PHYSICIAN'S ASSISTANT AND DENTAL THERAPIST f*R06RAMS RECEIVING CAPITATION SUPPORT. A SI'^PLtR FORMAT 
HAS BEEN USED TO DISPLAY THE Er^ROLLMENT DATA FOR THE OPPV SCHOOLS. SECTION II PROVIDES SU«!MARY ENItCLL^^FNT DATA 
FDR EACH DHEW REGION AND BY DISCIPLINE WITHIN EACH REGION. 

THIS REPORT HAS BEEN PREPARED IN 'HE BUREAU OF HEALTH MANPOWER'S PLANNING* EVALUATION ANO LEGISLATION BRANCH 
BY nR# SAMUEL RO^.rNTHAL* CHIEF* PROGRAM MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS StCTION. MR. ERNEST GARDNER, H* ANO 
Ml. HAROLD KINv, DATA SYSTEMS BRANCH, HRA, <»ROVIOED VALUABLE ASSISTANCE. 



ERLC 




ERIC 



n 8 



SEC7I01 I 

BiROtLBSIT BT DXSCIPLIB2« UD SCBOOL 



PAGS 

GIAID TOTU 9 

^lIDICiL SCHOOLS 

TOTI^l 12 

FjlQOtB 1. - SBLSCTBD EVBOLIMIT PATA FOB ALL I9EDICAL 

SCBO0LS« ACAOmC TEAIS 1970-71/81-82 , 13 

OIITBISITT OP ALA9ABA IV BIBBII6BAH , 14 

OIXmSITT OP SOOTB ALABAflA 15 

OBimSITI OP ABIXOVA 16 

UBIfSBSITT OP ABKABSAS BBDICAL CBBTBR 17 

LOBA LIBDA OBITBBSITI , 1*? 

STABFOBD OBIfBBSITI 19 

OIIVBBSITT OP CALIPOBBIA DAYIS 20 

OIITBBSITT OP CALIPOBBIA IBYIBB 21 

QVIfBBSXTT OP CALIPOBBIA LOS ABGELBS 22 

OBimSXTT OP CALIPOBBIA SAB DIB60 23 

OBIYBtjilTT OP CAUPOBBIA SAB PBABCISCO 24 

OBimSiTT OP SOOTBBBB CALIPOBBIA 25 

OBIfBBSITT OP COLOBADO HEDICAL CEBTBB 26 

OBimSITT OP COIIBCtlCOT BBALTH CBBTEB 27 

lALB OBIfBBSITT 28 

SB0R8B BASBIBGTOB OBIYBRSITT 29 

6E0B6BT0BB OBIfBBSITT 30 

BOBABD OBIfBBSITT 31 

OBIfBBSITT OP PLOBIDA GAIBESflLLB 32 

OBIfBBSITT OP flIABI 33 

Oil^BBSITI OP SOOTB PLOBIDA 34 

B80BT OBIfBBSITT 35 

BBDIC&L COLLBOB OF GBOBGIA 36 

BOBBBOOSE COLLECE 37 

OBIfBBSITT OP BABAII AT BABOA 38 

CBICAOO BVDICAL SCB/OBIf OP BBALTB SCIEBCES ^ 39 

LOTOLA OBIfBBSITT BBDICAL CEBTBB 40 

lOBTBBBSTBBB OBIfBBSITT 41 

BOSS BBDICAL COLLEGE 42 

SOOTBEBB ILLIBOIS OBIfBBSITT 43 

OBIfBBSITT OP CBICAGO 44 

OBIfBBSITT OP ILLIBOIS BBDICAL CEBTBB 45 

IBDIABA OitfBBSITT AT IBDIABAPOUS 46 

OBItBBSITT OP lOBA 47 

OBIfBBSITT OP XAB5AS 

OBIfBBSITT OP KBBTOCRX • 49 

OBIfBBSITT OP LOOISflLLE 50 

LOO;SIAIA STATB OBIfBBSITT BC BEB OBLBABS 51 

LOOISIABA STATE OBIfBBSITT HC CHBEfBPOBT 52 



ERJC JO 



COBTEBTS 



PAGE 

BBDICAL SCBOQLS COBT'D 

TQLABE OBIfBBSITT 53 

JOBBS HOPRIBS OBIfBBSITT 54 

OBIfBBSITT OP BABTLABD PBOPESSIOBAt SCBOOLS 55 

BOSTOB OBIfBBSITT 56 

HABfABD OBIfBBSITT 57 

TOPTS OBIfBBSITT 58 

OBIfBBSITT OP 8ASSAC80SBTTS 59 

BICBIGAB STATB OBIfBBSITT » 60 

OBIfBBSITT OP BICBIGAB 61 

BATBB STATB OBIfBBSITT * 62 

NATO BBDICAL SCBOOL 63 

OBIfBBSITT OP BIBBBSOTA DOLOTS 64 

OBIfBBSITT OP BIBBBSOTA flIBBBAPOLIS 65 

OBIfBBSITT OP BISSISSIPPI BBDICAL CBBTEB 66 

ST. lOOXS OBIfBBSITT 67 

OBIfBBSITT OP BISSOOBI COLOBBIA 68 

OBIfBBSITT OP BISSOOBI BABSAS CITT 69 

BASBIBGTOB OBIfBBSITT 70 

CBBISHTOB OBIfBBSITT 71 

OBIfBBSITT OP BEBBASKA BBOTAL CEBTBB 72 

OBIfBBSITT OP BBfADA BEBO ....^ 73 

DABTHOOTU C0LLB6E 74 

COLLBGB OP BEDICIBB ABD DEBTISTBT OP BEB JEBSBT 75 

BOTGBBS BBDICAL SCBOOL 76 

OBIfBBSITT OP BBB BEXICO 77 

ALBABT BBDICAL COLLEGE 78 

COLOBBIA OBIfBBSITT 79 

COBBBLL OBIfBBSITT BBDICAL COLLEGE 80 

COBT BOOBT SIBAI SCi!riL OP BEDICIBB 81 

BBB TOBK BBDICAL COLLBGt 82 

BBB TOBK OBIfBBSITT 83 

SOBT AT BOPPALO 84 

SOBT AT STOBT BBOOR 85 

SOBT DOBBSTATB BBDICAL CEBTBB 86 

SOBT OPSTATE BBDICAL CBBTEB 87 

OBIfBBSITT OP BOCBBSTBB • 88 

TESBXfA OBIfBBSITT 89 

bCKE OBIfBBSITT 90 

BAST CAfiOLIBA OBIfBBSITT 91 

OBIfBBSITT OP BOBTB CABOLIBA CBAPBL HILL 92 

BAKF POBBST OBIfBBSITT 93 

OBIfBBSITT OP BOBTB DAKOTA 94 

CASE BEST«BB BBSEBfE OBIfBBSITT 95 

BBDICAL COLLEGE OP OHIO AT TOLEDO 96 



11 



COfTBiTS 



fiat 



mmckL acaooLs cowtp 

•oitnitsTifv ono ••xfimtits ; H 

0120 STITl tflflBSXn •••• 

svmisiTi Of cxicimTx - H 

nion stirn amtisxtT - 

nmfsxtr of o<uio«i mtn sawcis cm?«s ioi 

mfttsxn OP oi^i nutn semens cevtii 102 

lAimm IBOICII. COLLIOV S fiOSflTIl or PBIlADItPSn ... 103 

iioscAi cotiiOB Of PffisiifmA 10; 

flVfSUf&iXa STATt OflTtfSl!^? BISSSST SIDICAt CBVttt ... 10S 
TBiftt 9iXrtlSXtT - * — 

nous jBfftisoB ofifimti 

viifitsm Of fiwsn^mk . — - • — 

WXfVSXTT Of flTrSBOlCl ]09 

MOIB QBIflBSIfT - 

nnT^h ©BIfttSITt Of SoOTB CliOtl*.'* . HI 

9<mtmT Of S09TB CABOIZBA . 112 

9BtVlBSIt.T Of SOOtB DJ^KOTA . * - 

nSf TffBBSSBS $T*T1 OBI?«S • 11« 

BBiUBT B19ZCAL COLU^B • 115 

ffBZfBBSItl Of nBBfSSBB CBBra BSktTB SCZBBCBS 116 

fliOBIBlU OBIfBBSm • H'' 

BATIOB 9OIIBCB Of BfPiaBB ; 118 

TBXAS I * B OBIfBBSITT ^ 

Tins TBCl OBIflBSm * ^20 

, OSlflBSItT OP TBM5 BliatB SCI»»CB CKITBB BOOStOB 121 

OBZTBBSITT Of TBIIS BBIITB 5CIEBCB CBBTBi: SIB AiTOflO .. 122 
OBXtBB^TT Of TBXAS BBJ^ITB 9CIBBCB ClBtBB *t?W.lAS 123 

0Bim:;iTT op tbxis bbdicii bribcs cmisTOB i2<> 

QBXYBBSIT? OP mB 

DBxmsm Of fiBBOBT ^ • ^11 

BAStBBB YIBSIBXJi BBtflCU SCHOOL 1^7 

BBimsiTT Of fiBeiBii • Ill 

YIBOIBU COBBOBBBJ^ITB OlIfERSITl '29 

BBITBBSm Of WSBXBCTOi 'l^ 

lABSBJ^U OBIfPVilTl 

BBST fXftSIBIl OBIfBBSITT HI 

nntickt coiiBOB op iiscopsii "3 

aBimSITT Of BlSCOBSIi BIDISO* 

CJ^TIOIIC OBIfBBSITT OP POtHTO RICO * 1p 

OBIfBBSITf OP POBBTO RICO RBDIClkt SCXBiCt CkH?\JS 136 

forM • 



4 



fXCOll 2. - SBLBCTBD BBBOLLBBBT Dm fOB Bit OSTBOPATaiC 

SCBPOIS, ACADBBXC IIABS 1«70-71/« 1-B2 - lij 

CBICBOO COtlKg Of OSTKIfBTBXC IISIZCXiB - 1^0 

COllMB 0P-0St3»fI«lC BIDZCXBB hWO S0B6BBT Ul 

BICBIOAV STitB IBIfMSXft • 

BABSAS CITf COIflOB Pf OSTfOPAtlXC BBOICXBB 1B3 

ciBSBfiu.1 coxiil«B on^onf^wnc bsoicibi > . 

BBl JBBsn SCIOOl OF OinC BT«XC BBDIdBB 1*5 

BBf TOBI XBSntm Of TBClBOtOOT 

OBIO BBXTBBSXtf BtiBBS BBAKB - ^\ 

OCIUOBA COUJOg Of OSTtOfBTBXC BBBXCIBB B S0B6BBT 1*9 

f8IUDlU8B%0U96B Of OSnOfAtBXC BBOICXBB 1*J 

BOBTB TBXIS SMTt OBXTBBSXTt 

BBST illBOXBfl SCBOOt Of OSTlOfATHIC 8BBICIBB l-^l 

ttiBnL aaooM 

' toT&t ^ • • • • 

fI«iBB - SBtBCTBD SBBOttiBBT Om POB Att DBffTAl 

SCaOOtS^ ACBDBBXC TUBS ^91^^/•^-n2 155 

BBIfSBSV OP BLABMA XB BXinBaiBB 156 

tOBA IIBM BBXmSlTX ^ • 157 

0BXTBB5XTY OP CAUPOBBIA LOS ABOIiBS IJJ 

OBITBBSXTT Of CBjLXfOkBXl SAB flASasCO 1M 

OBITBBSZTT Of SOOfBBBB CAlIfOBBIA - 1^0 

OBITBBSXTT Of TBB PACXfXC . . 161 

OBIfBBSITT Of COIOBIDO BBDICAl ClBTBB 1*2 

QBIfBBSXTT Of COBBICTICOT BBAITB CBBTBB 163 

aBfl'^OBTOBB OBXfBBSXTT - 

BOSABD OBXfBBSXTT ♦..^ • 1$5 

OBXflBSXTT Of fLOBIDA OAIBBSflltB - 1*^ 

BBOBT OBXfBBSiTT , • 167 

BBDICAl COUBaB Of 6B0B6XA 1»; 

LOTOIA OBXfBBSITT BBWCAL CBBTBB , Jj' 

BOBTBBBSTBEB IBX^WTT - 170 

S00T8BO It nS OBXTBBSITT BOBABOl^TXttB 171 

OBIfBBSITT Of ^itlBOZS BBDXCAl CBBTBB 172 

IBDIABA OfXfBBSITt AT XBDIABAPOUS - 173 

OBIfBBSITT Of lOBA 17J 

OBIfBBSXTt Of BBBTOCBt < • 175 

OBIfBBSITT Of LO0i:>fIlU - • 176 

tOOISXABA STATB WlfBBSlTX BC BIB OBtBABS - 177 

OBIfBBSITT OP BABTLABD PBOPBSSIOBU SCBOOtS ............ 178 

BOSTOB OBIfBBSITT ^''^ 



13 



COSTBVTS 



PAGE 



mmmm mom^i t^m9*> 

■AlfUi mmSZTT 180 

nm mtiisiTT isi 

•Unt^m Of MtlOIT 182 

oizffisitf ncaiMv i83 

mviiaiTi OP nnMSC/ti i9« 

ftlfBMXn OP CSSISSXPPI lIOXCAt CBVTBI 185 

mzmsm op nssoni kivsis citt i8( 

iisizwfoi wtifimrt i87 

dngaroi tizfnsm i88 

nxfnszTT OP nmsii livcolv i89 

OOUMS OP nOICZSB An DBVTISTIT op ni JBRSBr 190 

niBUzoi txcmsoB oviYtism 191 

OOitniA fBltmiTT 192 

nt TOM iBZfiaSItT 193 

59Mt AT lOPPAU 19« 

MBf AT StOn BiOOI * 195 

tlZYnSZTT OP VOm CABOLIBA CBAPCL Ultt 19€ 

CASB tmiBB l»ttVB OBIVBISITT 197 

Olio STATl BitVBBSITT 198 

ffimSiTT OP OKLAiOHI BBILTB St^BBCBS CBVTCI 199 

•fflfttStTT OP 0BB60B DBnj^L SCHOOL 200 

TBBPLB mmsiTT 201 

OBIfBBSITT OP ramiSTlYABI]^ 202 

mimSZTT OP PITTSBBB6A 203 

liOICAL 9BIYBBSITI OP SCOTS CIBOLIBI 20« 

mABBT MOICIL COLLIGB 205 

VBIfllSXTT OP tlBf BSSBB CBVTBB HBILTB SCIBVCBS 204 

BA7IOB COLLBOB OP DBITISTIT 207 

fmimSIfT OP TBZIS BBA1T9 SCIBBCB CBNTZB BOOSTOB 208 

OBIIfBBSITT OP TBXAS BBALTB SCIBVCB CBBTBft SM ABTOBZO 209 

VXBOIBIA COBBOBBBItTl OBIYBFSITT 210 

VBIfttSITT OP BASBIBGTOB 211 

nST fIBGIBIA OBIYBtSiTT 212 

8AB09BTTB OflYBtSZTT 213 

OBIYBBSITT OP POBtTO BXCO RBOICAL SCIBBCB CAftPOS 214 

QPToamy acBoota 

TOTAL 216 

PI6DBB A. - SBLBCTBD BVI^OILflBBT DATA FOB ALL OPlORBTtT 

SCIOOLS* ACADBflIC TZAtS 1970-71/81-82 217 

HflYBBSITT OP UABABA IV BiKBIVGBAfi 216 

SOOTBBBV CAUPOBBZA C0LLB6B OP OPTOBBTRT 218 

OBimSITT OP CALIPOIVIA BBBZBLBT 218 

ILLIBOIS COLLBGB OP OPTOHBTRT 219 



PIGB 



QPTOBgTlY SCHOOLS C!OMT>D 

IBDIABA OBZYBBSZTT BLOOBIBGTOB 219 

BBB BBGLAB& COLLBOB OP OPTOBBTBT 219 

SOBT STATB COLLB OP OPTOBBTBT 220 

OBXO STATB OBIYBBSITT 220 

PACIFIC UBIYBBSITT 220 

PBBBSTLYABIA COLLBGB OP OPTOBBTBT 221 

500TBBBB COLLBOB OP OPTOBBTBT 221 

OBIYBBSITT OP BOOSTOB « 221 

PB ABBACY . 

TOTAL «. i24 

PIGOBB 5. - SBLBCTBD BBVOLLBBBT DATA FOB ALL PBAIi:!lCT 

SCBO0LS« ACADBBIC TBABS 1970-71/80-81 225 

AOBOBB OBIYBBSITT • 22i 

SAHFOBD OBZYBBSZTT 226 

OBZYBBSItT OP ABIZOBA < 226 

OBIYBBSITT OP ABBABSAS BBDICAL CBBTB.. 227 

OBIYBBSITT OP CAUFOBBXA SAB PIABCISCO 227 

OBIfBBSITT OP SOQTBBBB CALZPOBBIA 227 

oriYBBSITT OP TBB PACZPIC • 228 

OBZYBBSZTT OP COLOBAOO 228 

OBIYBBSITT OP COBBBCTZCOT 228 

BOVAtD OBZYBBSZTT 229 

PLOBIDA AGBICOLTDBB ABD BBCBABZCAL OflYBBSITT Z2> 

OBIYBBSITT OP PIOBIDA GAIBBSYILLB • - 229 

;SSCBB OBZYBBSZTT 230 

' l*fZYBBSZTT OP GBOBGIA 230 

iDAflO STATB OBIYBBSITT 230 

OBZYBBSITT OP ZlUBOIS BBDICAL CBBTBB 231 

BOTLBB OBIYBBSITT 231 

POBDOB OBIfBBSITT « 231 

OBAXB OBIYBBSITT 232 

OBIfBBSITT OP lOBA 232 

OBIYBBSITT OP BABSAS /• 232 

OBIfBBSITT OP KBBTOCXT 233 

BOBTBBAST LOOISIABA OBIYBBSITT 233 

AAYIBB.OBIYIBSZTT OP LOOISIABA 233 

OBIYBBSITT OP BABTLABD PBOPBSSIOBAL SCBOOtS 23% 

BASSACBOSBTTS OOLLBGB OP PBABRACT 23( 

BOBTBBASTBBB OBIYBBSITT ^ ' 23% 

PBBBIS STATB COLLBGB 235 

OBIYBBSITT OP BICBIGAB 235 

lATBB STATB OBIYBBSITT 235 

OBIYBBSITT OP BISSISSIPPI 23( 



ERLC 



14 



5 



J5 



11 



comvTs 



Pi6B 

M^WCT SCM00L5 COOT> P 

ST. t097S C0LLB6B OP P8&IBACT 236 

91 1 vnsm OP niBfsoTA 23$ 

9f ifKsin OP ixssoni iaisas citt 237 

mxmsm op aoirm 237 

CBBXStTOI BlIfnSITT 237 

tBIfltSITT OP IBBlASiA iBDIC&t CBITBB 230 

BfTatts nvmsirt 238 

9BIVBBSXTT OP BBB BBXICO « 238 

U»m COtLBSB OP PIAIBACT • 239 

IBBOtO S lUXl SCBBItTS COLLBSB OP PBUBICT t BB&LTH 239 

COLBBBIA OBIfBBSm 239 

ST. aCBB'S mfBBSITI 2*0 

SBBT « BBPPUO 240 

BBimSITT OP BOBTB CIBOLIBA C8APEL BItL 2*0 

BOBTfl MKOTA STATB OflfBBSITT 2«1 

OiXO BOITBBBB WIfBlSITI 2M 

oizo STm BnfBBsm ....i 2*^ 

BBZmSITl. Of CIBCIBIITI 2*2 

VBlfltSZTT OP TOLBDO 2*2 

SOmfBSTPBl OBLiUOBl STITB OBIfEISITT 2*2 

BBI7BBSITT OP OBUBOBA 2*3 

OBBOOB STm WmiS TI 2*3 

DVQVBSBB OflfBBSITT 2*3 

PiXLlOBtfBII COIIBGB OP PBABRA^T-SCIBBCB 2«« 

TIBPLB OflfBlSITI 2*» 

BBIfBBSITT OP PITTSB996I 

BBXfBBSXTf OP BB09B ISUBD »• 2*5 

BBOICAL BtlfBBSITI OP S09TB CJ^BOIIBA 2*5 

9BIfBBSXTT OP S09TB CIBOLIBI 245 

S09TB MBOtJl STm UflfBBSITI - 2*« 

OlXfBBSITT OP TBBBBSSBB CBBTBB HBALTB SdBBCBS 2«« 

TBIAS SOBTBBBB BBIfBBSITT 246 

BBlfBBSITT OP MBSTOB ^- 247 

9BIfBBSITT OP TBX*S J^9STIB 247 

9BIfBBSITT OP 9TIB 247 

9IB6IBIA COBROmJLLTB OlIfBtSITI 248 

91 IfPBSITT OP flSBXBSTOB 248 

•ISBIiaTOB STm OBlfBBSlTI * 248 

•BST fIBGIBII OBI? BIISITT 249 

9BIfBBSITT OP fISCOlSII BIOISOB 249 



16 



ERIC 



6 



PAGB 

MIMtCT SCBOOIS COBT'P 

BBlfBBSITT OP BI08IBG 249 

OBlfBBSlTI OP P9BBT0 BICO BIO PIBDBAS 250 

TOTit - 2" 

PX09BB 6« - SBtBCTBD BBBOLLBBBT Dm POB ALL PODimi 

SCBOOLSt ACAD^mC IBABS 1970*71 /91^2 253 

CALItOBBXA C0LLS6B OP BOBlATBl lBBICm 254 

ILLI90IS COLL86B OP POBXitBIC BBBICIBB 254 

BBB fOBX COILBBB OP POBXATBIC BBBICIBB 254 

OBIO COU808 OP PODXAfBIC 8B9ICIBB • • 255 

TBBBSTLf ABIA C(&L86B OP PODIATBIC 8BDICIBB 255 

T<T«WE»T BCBQOIA 

TOTAL •M-m •••••••••••••••••••••••••••••• • * * *t - ****** 

PI69BB 7« - SBLBCTBB BBBOLLBBBT DATA POB ALL fmBIBABI 

SCBOOLS« ACA9BBXC TBAB 1970-71/81-82 259 

A9B9BB BBXflBSXTf 260 

T9SBMBB XBSTirm 260 

BilfBBSXTT CAUPOBBXA BAfIS 260 

COLOBABO • -B BBIflBSm 261 

BBIfBBSXTl or PLOBIBA OAIBBSflLLB 261 

BBlfBBSITT OP 6B0B9XA 261 

BBlfBBSICT OP XILXBOIB BBBABA-CBABPAI6B 262 

P9BB9B BBIfBBfm * 262 

lOBA STATl BBlfBBSITT OP SCIBBCB 6 TBCBBOLOOI 262 

BABSAS mTB BBXflBSITI 263 

LOBISIABA 9TATB BBIfBBSITI BITOB B09CB 263 

BICfllOAB STAtB BBXflBSIT? 263 

BBIfBBSm OP BIBBBBOTA 264 

BISSISSIPPI mfB BBXfBBSItl i 264 

BBIfBBSXTf OP flISSOBBX C0L9BBIA 2t4 

BBB TOBB STATB f BTBBJBABI COLLBGB 265 

OBIO STATB 99IfBBSITT 265 

OXLABOBA STATB OBIf XBSITT 265 

99IfBBSlTT OP PBBBSTLfUIA 266 

BBlfBBSITT OP TBBBBSSBB VBOXflLLB 266 

TBIAS AGBIC9LT9BAL S BBCBABICAL OBlfBBSlTI 26i 

BASBIB6T0B STATB OBlfBBSlTI 26/ 



17 



GiAVD TOfAL Of ALL fiBAlTH {"iOFBSSIOiS SCHOOLS 



SUIHAST BilOLLflJBVT DATA: ALL DISCIPLIMES 



ff7l-72 
ti72*73 
ffW-T* 
tf1*-75 

ffli-77 
f§77*7S CBST.) 
197t-7f (BSTO 



1ST mt 

2S,59a (337)2/ 
27,«5« U«0)2/ 
30^605 (%65)2/ 
31,912 (532)2/ 
33,311 (632)2/ 



3%, 124 
3%, 594 
35,041 
35,522 



(740)2/ 
(6«3)2/ 



2«D TEil 

- 22,713 
25,016 
27,213 
30,580 
31,7S5 
33,046 
33,237 
14,178 
34,662 



6BAVD TOTAL 

3KD TCAI 
(34)3/ 21,260 
(15) 3/ 22,453 
24,58^ 
(15)3/ 26,096 
(33)3/ 30,098 
(61)3/ 31,552 
(75)3/ 32,356 
33,119 
34,077 



ALL SC800LS 



4TB TBAB 


STH TBAl 


6TH TtAB 


TOTJL 


GB A DO AT BS 


17,466 


1,050 


0 


88,087 


19,942 


18,573 


1,070 


7 


94,775 


21, 180 


19,294 


235 


3 


101,934 


O *i OA A 


20,4 26 


797 


15 


110,626 


25,40-» 


21,433 


889 


20 


117,506 


27,694 


22,585 


965 


24 


122, 296 


30,439 


23,099 


1,116 


768 


125,170 


30,575 


24,377 


1,140 


792 


128,647 


32,043 


25,117 


1, 154 


755 


131,287 


33,325 



PB7SICIABS* ASSISTAWT ABD DEBTAL TBEBAPIST PBOGBAHS 



1f71-72 


730 


428 


125 


82 


1972*73 


1,342 


853 


114 


77 


tS73-74 


1,460 


1,111 


307 


179 


1f74-75 


1,519 


1,191 


311 


201 


1f75-76 


1,454 


1,289 


352 


240 


1f76-77 


1,297 


1,244 


316 


235 


t977-7t CBST.) 


1,341 


1,259 


339 


284 


1f7i-79 flSTO 


1,364 


1,285 


366 


320 



1,365 
2,386 
3,057 
3,222 
3,335 
3,092 
3,223 
3, 335 



V OBTB OBTUBBD FBOB SCIOOLS OB FBOB CAPI?ATIOB APPLICATIOBS AS FOLLGBS: ACADIBIC TBABS 1970-71 ABD 1971-72 PBOfi rT72 APPLICATIOBS, 
1972-73 FBOB FI73 APPLICATIOBS, 1973-74 FBOB FI74 APPUCATIOBS, 197»-75 FBOB FT75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOB FT 1976 APPLICATIOBS 
ABO 1976-77 TflBOOCB 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BO0BBB CF BIPUTBBS IBCLODBD IB FXBST-TBAB EBBOLLBBBT. 

3/ BOBBBB OF BIPBATEBS IBCLODBD IB FIBST-IBAB BBBOLLBEBT IB 3- ABD 4-TIAi PBOGBABS ABD SECOBD-TEAl EBBO|.LIIEBT IB 5~IEAB PBOGBABS* 



19 




r 



20 



SCHOOLS OP BIDICIIB 



somiT Bnouaiiit om: bbdicivb 1/ 



ACI mtaC 


ftIB 


1st TUI 


1f1t-7l 




11,362 


1195)2/ 


1f71-72 




12f Jib 


1228)2/ 


1^72-73 




13,66« 


<2»7)2/ 


1f73-7* 




1«,153 


i2im/ 


1»7*-75 




1*,937 


{332)2/ 


1f75-7« 




15,289 


C3»1)2/ 


lf7«-77 




15,522 


<295)2/ 


1f77-7S 


Cist.) 


15,812 




1f7t-79 


list.) 


U,120 





28D TIU 
10,277 
11,28t 
12,298 
13,576 
1^,066 
18^885 
15,278 
15,873 
15,928 



- TOT&L ktl 

3ID Jtin 

9,565 
10,138 
11,179 
12,228 
13,520 
18,075 
18,9^0 
15,886 
15,722 



PI0GI&8S 
8T8 TB&I 
8,858 
9,817 
9,885 
10,819 
10,963 
11,335 
11,667 
12,762 
13,368 



5T8 TB&B 


8TB Till 




D 1 




80, 119 


do 


7 


83, 276 


19 




87, 107 


86 


15 


50,837 


58 


2v 




51 


28 


55,659 


66 


18 


57,857 


50 


16 


59,599 


52 


15 


61,197 



8CmflXC 


TBI! 


1st mi 




lfTO-71 




671 i 


15)2/ 


1971-72 




1.080 C 


16)2/ 


1972-73 




2,273 ( 


60)2/ 


1971-78 




2,597 ( 


66)2/ 


1978- ;i 




2,838 C 


72)2/ 


1975-76 




2,118 i 


66)2/ 


1f76-77 




1#860 { 


32)2/ 


1977-78 


IBSt.) 


1,523 




1978-79 


CIST.) 


1,855 













28 D TBU 


3 ID TIM 


76 


81 


707 


137 


1,180 


680 


2,208 


%097 


2,888 


2,098 


2,389 


2,368 


2,106 


2,129 


1,835 


2, 086 


1,570 


1,868 



tOtIL 
788 
1,928 
8,053 
5,902 
6,976 
6,871 
6,095 
5,808 
8,889 



T80-TUI, POOI^TUt AID L096BB PBOGIIiS 



8C801RIC Till 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 78 
1^18-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(isto 

CBSt.) 



1ST TBA 

10,691 

11,295 

11,391 

11,556 

12,503 

13,175 

13,662 

18,289 

18,665 



(180)2/ 
1210)2/ 
(187)2/ 
(205)2/ 
(260)2/ 
(275)2/ 
(263)2/ 



2BD TBU 


3ID TB8I 


8TI TBU 


10,201 


9,528 


8,85n 


10,578 


10,001 


9,817 


11,158 


10,539 


9,885 


11,368 


11,131 


10,819 


11,618 


11,826 


10,963 


12,896 


11,707 . 


11,335 


13,172 


12,781 


11,667 


13,638 


13,880 


12,762 


18,358 


ia,858 


13,368 



5TI TB8I 


678 TUI 


TOTAt 


61 




39,331 


58 


7 


81,352 


78 


3 


83,058 


86 


15 


88,535 


58 


20 


86, 588 


51 


28 


88,788 


66 


18 


51,362 


50 


Ifr 


58,195 


52 


15 


56,308 



8C8DBRIC TBU 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 78 
1978-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(BSt.) 
(1ST.) 



1ST TB88 

261 
892 
637 
6 70 
627 
62* 
637 
640 



PBTSICtUS* 
2BD TBU 
98 
270 
808 
820 
525 
572 
560 
567 



8SSiSTUT UO 0SBT8L TBBtUIST PIOGI88S 
310 TUI 8Ta TBU 

7 



21 

80 

53 
87 

53 
50 
57 



19 
86 
20 
39 
82 
58 



TOtiL 
387 
762 
1, 180 
1, 189 
1,219 
1,288 
1,297 
1,318 



6I8D08T1S 
8,979 
9,61'' 
to, 5. 
11,580 
12,736 
13,705 
13,683 
18,835 
15,779 



GilOOitBS 
81 
139 
580 
988 
1,817 
2,839 
2,063 
2,028 
1,856 



688008tIS 
8,938 
9,878 
9, 998 
10,632 
10,919 
11,266 
11,580 
12,811 
13,921 



88C 1976-77 TBIC0G8 1978-79 FlOB FT 1977 UPUC8TI0BS* 
2/ I08BBI OF lirZITBBS XBCtOOBO 18 FIBST-TBU BBBOtlBBBT, 



22 



12 



23 



FIGURE 1. SELECTED ENROLLMENT DRTfl FOR ALL SCHOOLS OF MEDICINE 




12.000 



iUOOO 



10*000 



76-77 77-78» 78-78« 70-'7I 



73-74 74-76 75-78 
?^IH8T-YEftR ENHOtLHEHTS 
^-77 77-78« 78-79» 79-60* 80-81* 81-82* 72-73 
0««OUfiTES 




71-72 
73-74 



7Z-73 
74-76 



2 .too 



2.400 



2.000 



1.800 



UfOO 



73-74 74-78 78-78 78-77 77-78» 78-7t« 
78-78 78-77 77-78» 78'-79» 79-80* 80-81* 



tvimito 



m ESTirWTEO 



* SffSJJ'^-S^Il^^SSS^ySI"^**^'-^^* ^ FIMT-YERR t^HOLLMENTSC 1976-76 J 
!!iy.S:^?2-.*^ nWT-YEAH EMROLLHEHTS in «C«OE?tlC YERR8 1976-77 
mOUOH 1978-79. HEOiPECTlVELY, 

*S A RESULT OF TWWSFERS AND CHAMGSS IN PROGRAMS, E <; , fftOH 4 TO 1 nm 



* BMEO ON NATIOi OKMNMTEOC 1978-79) / FIKOT-YEMt EN80Llt1INT8C1978-77} 
HUlTIfLIEO 8Y riMT-YEWI CNN0tlRENT8 IN IICItOEHiC YEM8 1977*78 
TH80UON 1978-79. KESf ECTIVEIY . 
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800 



400 
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BIIOLilBIT DiTA 1/ 



f«|liism or AUam ii siBiiiciAi 



liCAMIXC TUB 

1*75* 76 
If7«*?7 
1t77*7e 
1971-79 



(BST.) 



ACA9IIIIC, TBAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 ^ 

1973- 7* 
1>7%-75 

1975- 7$ 

1976- 77 

1977- 7a 
197B-79 



in..) 

IBSTO 



ICA0III2C TfAB 

1971- 72 

1972- 73 ^ 

1973- 711 
197^-75 
i975-76 
1976*77 

1977- 78 C«ST.) 

1978- 79 (BSTO 



1st TBiB 



lis 

12& 
7% 



2BD xtn 



122 
87 



THBBB-TBAB PBOfiBABS 



3BB TBAB 



IS? 7liB 
103 
125 



2BD 



( *12/ 



-53 
144 
168 
198 
US 



2)2/ 

1) 2/ 

2) 2/ 



1ST TBAB 

29 
37 
31 

37 

15 
15 
15 
15 



► TBO 
TBiB 

97 
103 
127 

35 
.76 
14l6 
. 159 
168 



PHtSICIABS* 
2«D TBU 
31 

34 
32 
36 
15 

15 
15 



122 
83 



TUB* POOB-TEAB &BD I^OBGBB 



3B0 TBAB 


HTH TBAB 


89 


82 


97 


87 


103 


97 


125 




25 


1)8 


61 


28 


113 


95 


170 


115 


159 


<?0 



BBOlSBIiei 

VBAS 



6T8 TUB 



ASSISTAn kUn DBBtAL TBBBAPIST P^IOGBABS 
3BD TBAB ITS TBAB 



TOTAL 



125 

283 
13i| 



TOTAL 
60 
83 
68 
69 
51 
30 
30 
30 



GBADOATBS 



122 
83 



TOTAL 


GBAOOATBS 




371 


82 




416 


87 




327 


97 




229 


109 




. 231 


118 




311 


28 




522 


95- 




610 


113 




662 


170 





iy i»»T» OBTirilD FftnB "CBOOLS OB FSQ« C»PIT»TIO« »rPtffc»TIO«S »S FOllOIS: »C»^EBIC I1»8S WO-71 tID 1971-71 FiOII Fr72 »#PLIC»TIOIS, 
^ 19"2-7rFMH F"r.;PLi?i?ioSs! w"" 197%-75 FBO« Ft75 «PPLiaTIOK. 1975-76 FBO« FT 1976 IPPIIC.TIOIS 



ABCr 1976-77 TBBOOOB 197^-79 ftOB FT 1977 APPLICATIOBS 
2/ B0RBBB or BBPEATBBS IB;.LOOEO IB P5BST*T8AB BBBOLLHBBT* 



26 



27. 



BlIOUBSIt DAT& 1/ 



mttlSZTf OP SOOTK &tABA84 



ACAMiXC TBU 

1f71*72 
197a*73 
lf71-7* 
lf7%*7$ 
lt75*7« 

lt77*7« 
It7$-7S 



iCIMMXC TBU 
If70-71 
If71*72 
1972-73 
1f73-7* 
1f7*-75 
1t75*76 
lf7i-77 
If77-7B 
ff7B-7$ 



IBST.) 
IBSTO 



iCWlBIC TBU 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197%-75 
1975-76 
197$-77 

1977- 78 

1978- 79 



(BST.) 



1ST TBAB 



2ID TEAB 



TBBEB-TBU PB06BUS 
3BD TSAB 



BEDXCIBE 



TOTAL 



GHADOATES 



1ST TBAB 



TBO-IBAl, FOOB-IEU ASD LOBGBB PBOGBABS 

2VD TSA8 38D TBAB 4TB TBA8 STB TBAB 



6TB TBAB 



TOTAL 



GBADOATES 



25 
65 
64 
66 
69 
68 
64 



( .1)2/ 

( 2)2/ 
C 5)2/ 



15T TBAB 









25 




24 






89 




66 


23 




153 




63 


63 


21 


213 


20 


59 


60 


62 


250 


62 


66 


58 


59 


251 


59 


67 


65 


58 


254 


58 


PH7SICIAIS* 


ASSXSTAIX ABD 








2BD ^BAB 


3BD 1£kt 


4TB TBAB 


TOTAl 





1/ DAn OBTAIBBD PBOB SCBOOLS OB PBOB CAPITATIOB APPLXCATIOBS AS POLLOiS: ACADBBXC TBABS 1970-71 ABD 1971-72 PB08 PT72 APPtlCATXCBS^ 
1972-73 PBOB PT73 APPLXCATIOBS, 1973-74 PBOH PI74 APPtXCATlOBS, 1974-75 PBOB PI75 APPIXCITXOBS, 1975-76 PBOB PT 1976 AfPLXCATlOBS 
ABO 1:176-77 TBB086B 1978-79 PBOB PT 1977 APPLICATXOBS. 

V B0B8BB OP BBPBAtEBS IBCLODBD XB PItST-YBAB EBBOUBBBT* 



28 



2.9 



EVIOllliBit DATA 1/ 



iVZmSiTT Of AlZSOIA 



Acmuc 

If 74*73 
l»7>7t 
lf7%-75 
lf75-7« 
lf7i-77 
If77*7i 
If7i-7f 



fSU 



TBAI 



ACMlilC 
If7f-7I 
1971*72 
lf72-73 
1973*7% 
I97**75 
197S-76 
l97i-77 
I977-79 (iSt.) 
I97t*79 (IST.) 



ACAdtaic inn 

1971- 72 

1972- 73 
1973*74 
197%-7S 

1975- 7$ 

1976- 77 

1977- 78 (BST.) 
1976-79 CBST.) 



1ST TIAl 



. TBtEE-TfftI MOCIABS 

2«D TBAI 3ID TBAt 



76 ( 5)2/ 
93 I 22)2/ 
96 ( 9)2/ 
*5 ( 1)2/ 
91 ( 3)2/ 



52 




68 


52 


96 


76 


57 


98 


91 


102 


80 


91 



1ST 



TUB 

68 ( 
66 ( 



*)2/ 

2)2/ 



92 
88 



1ST TBAI 



TBO-TBAB, FOOI-IEAI AID LOIGO FB06BAIS 

2BD TtAB 3ID TBAI «TB TBAI 5TI TBAI 

65 31 30 

64 68 31 

61 63 63 

59 65 
3 59 
2 



92 

FtTSXCIABS« ASSISTABT AID DBBTAt TBBBAPIST PIOGBABS 
2BD TBAI 3B0 TUB 8TI TBAB 



6TB TBAB 



TOTAL 



76 

ins 

216 
267 
286 
193 
171 



TOTAL 
198 
225 
189 
128 
62 
2 

92 
180 



TOTAL 



OBAOIIATBS 



50 
72 
98 
102 
91 



GBADOATES 
30 
31 
63 
65 
59 
2 



fy ntVft oMirvBD BIOH SCBOOLS OB FBOl CAMTATIO* APPLICATIOBS AS FOLLOiS: ACAOBBIC TIAB5 1970-71 ABO 1971-72 FBOB FT72 ^^'I-JCATIOBS^ 
^ 197t?rnSrF??5 A^?^i?i25s! 1»7^-75 FBOB FT75 :^F^LiaTIO.S, 1975-76 FBOB FT 1976 AFPLICATIOBS 

ABD 1976-77 TBB096B 1978-79 FBOB FT 1977 AFFLICATIOBS. 
2/ B0B8BB OF BBFUTBBS IBCLODBD IB FIBST-TBAB BBBOLLBBBT. 



30 



16 



31 



EiBOLLlSiT DATA 1/ 



ilZfBfSXfT or UIASSAS ItOlCAt CtMt 



HBOXCXfE 



ACAOmC TIM 

1f7t-71 

1f71-72 

1f7a-73 

1f73-74 

1f7»*7$ 

1f75-74 

I97i*77 

1f77-7t |I$T* 

197»*7$ list. 



1ST TEAI 



2ID TBAB 



TBBEB-TBAB PBOGBABS 
^8D TBAB 



TOTAL 



GBAOOATBS 









TBAB, roOB-TBlfi 


ABO tOBGBB 


r»OC£ABS 






BCIDHZC TBAB 


1ST TBAB 


k;}D TBAB 


3BD TBAB 


4TB TBAB 


5TB TEAB 


6TB TUB TOTAL 


GBADQA^tS 


1f70-71 


111 


105 


94 


104 




414 


194 


1f71-72 


111 


109 


101 


96 




417 


94 


1f72*73 


120 


108 


105 


100 




433 


100 


1973-7% 


121 


121 


105 


106 




453 


lot 


If 7% -75 


121 


119 


122 


105 




467 


lOf 


1975-74 


123 ( 2)2/ 


121 


118 


120 




482 


120 


1974-77 


121 


123 


120 


119 




483 


118 


1977-79 (1ST.) 


138 


121 


121 


122 




502 


122 


1979-79 (BSTO 


136 


138 


121 


124 




519 


124 



PHTSICIABS* ASSISTABT UD DBXTU TBttABIS^ PB06U85 

iCiOtBXC TBAB 1ST TBAB 2«D TBAB 3BD TUB 4Tfl TBAB ^ TOTAL 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 74 

1974-77 < 

1977- 78 (BST.) 

1978- 79 (BST.) 



1/ DATA OBTAIBBD PBOB SCHOOLS OB TBOB CApITATIOB APfLlCATZOBS AS P0LL09S: ACADBBIC TEABS 1970-71 ABO 1971-72 PBOB rT72 APPLICATZoBS# 
1972-73 PBOR rT73 APPLICATZOBS, 1973-74 PBOB rT74 APPIZCATIOBS, 1974-75 PBOi PT75 AFPLICATIOBS, 1975-74 PBOB FT 1974 APPLZCATIOBS 
ABD 1974-77 TBBCOGB 1978-79 PBOB FT 1977 APPLZCATIOBS. 

V V038EB OP BEPUTBBS XBCLODSD IB FIBST-TBAB BBBOtLBiBT* 



32 



17 



33 




BII0118BIT DATA 1/ 



tmuk um iitftnm 
nu 



8SDZCIIE 



^-^^ iftt*79 cm.) 



acimxc TBU 

1f71-72 
1172-73 
lf73-7» 
If 74*75 
1f75«7i 
If7i*77 

if77-7t cm.) 

I979-79 CIST.) 



1st mi 



2ID TBAI 



TBIBB*TBAI PB0CIA8S 
3BD TBAB 



1M C 


*)2/ 


149 






160 




m 


138 




Hf C 


•)2/ 


140 


143 




143 


144 


1S2 




144 




141 


142 




HZ 




146 


141 




142 




142 


144 










TBAI« POOB-TBU 


ABD 10IG5S 


' TBLB 




2BD TBU 


38 D TBAB 


4TB TBAI 


i2i 




103 


99 


95 


13* C 


*)2/ 


129 


98 


97 








121 


9? 



STB TBAB 



4Tfl I BAB 



tOTAI 



313 
475 
452 
479 
489 
485 
450 



TOTAt 
42S 
458 

218 



G8AD0ATBS 



143 
144 
151 
160 
140 



aADOATBS 
55 
97 
97 

121 



18T TBAB 



PBTSICIAiS* ASSISTAif AID DBlTAt TBSBAPIST PBOOBABS 
2BD TBAB 3BD TBAB 4TH TBAB 



TOTAL 



1/ DAT8 08TUBBD FB08 SCBOOLS OB PB08 CAPITATIOB AfPLICATIOIS AS fOLLOBS: ACADBBIC TBABS 1570*71 ABD 1971-72 FBOB rT72 ABPLICATIOBS, 
1972-73 n08 n73 APBLICATIOIS^ 1973-74 PB08 Ft74 APPLICWIOBS^ 1974-75 PBOB PT75 APPLICATZOBS« 1975-74 PI08 FT 1974 APPtlCATIOBS 
AID 1976*77 TB80B08 1978-79 Pi08 PT 1977 APPLICATIOBS. 

V B0B8BB OP BBPBATIiBS XICLOOBD IB PIB8T-TBAB BBBOllBBBT. 



34 



ERIC 



18 



35 



tllOiiltlT DATA 1/ 



9ffMfM9 flXVllSXTI 



If 70-71 

1f71-72 

1f72-7.3 

1f73-7# 

1fl%-75 

1f7S*7« 

1f7«-77 

1f77-7» iMSf.) 

1970-79 IBST.) 



8EDICIIB 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 



(BST.) 



1978-79 (BST.) 



1ST TBAB 



2VD TBAi 



TfllBB-TBAB PB06BAHS 
JBD TBAB 



TOTAL 



6BAD0ATBS 











• TiO- 


TBAB, P08B*TBU 


ABD iOBGBB 










ACBDBIIC TBU 


1ST 


TBAB 


2BD 


TBU 


3BD TBAB 


8TB TBAB 


5TH TBAB 


6Tfi 


TUB 


TOTAi 


1970-71 




n t 2)2/ 




68 


69 


67 


57 






339 


1971-72 




76 




77 


67 


70 


52 




8 


346 


1972-73 




86 




75 


77 


67 


56 






361 


1973-7% 




89 




89 


76 


76 


33 


6 


369 


197%-75 




98 




88 


92 


72 


38 




5 


389 


1975-76 




•6 




98 


91 


88 


27 




10 


396 


1976-77 




87 




85 


95 


90 


58 






811 


1977-78 (1ST.) 




86 




86 


88 


93 


38 






387 


1978-79 CBST.) 




86 




86 


86 


88 


31 






373 








PBTSICIABS 


• ASSXSTABT ABD 


OBBTAi T8BBAPIST PB06BABS 








ACB8B8IC TBAB 


1ST 


TBAB 


2BD 


TBAB 


3BD TBAB 


4T8 TBAB 








TOTAi 



GBADOATBS 
69, 
77 
91 
88 
81 
73 
105 
100 
85 



20 
29 
37 
22 
36 
35 



19 
19 

28 
8« 

22 

36 



39 
88 

65 
66 
58 
71 



1/ DATA 08TAIBBD PB08 SCBOOiS OB PBOH ^IPfTATIOB APPtlCATlOBS FOtlOfS: ACA0B8IC TBABS 1970-71 ABD 1971-72 PBOB rT72 APPIICATIOBS, 
1972-73 FBOB PT73 APPIICATIOBS, 1973-78 PBOB PT78 APPUCATIOBS, 1978-75 PBOB Pr75 APPlICATtOBS, 1975-76 FB08 PT 1976 APPLICATIOBS 
ABO 1976-77 T8BC0CB 1978-79 Pi08 PT 1977 APPLICATIOBS* 

2/ B088EB OF BBPSATBBS IBCLODBD ZB FIBST-TBAB BBBOLLBBBT* 



3G 



19 



37 



mt9mmt!tt or okucfoitu »Af xs 



,l97«-79 (1ST.} 



im-72 

1972-73 

1ft3-7* 

lf7t-75 

tfW*7» 

1fW-?7 

Ifl7-7t {tato 

197$-79 (BST.) 



ACAtmC TIAI 

tf71-72 

1972*73 

1973^7* 

197*-75 

075-7€ 

1976-77 

1977*7« itSJ.) 

197f-79 <1ST«) 



lllOLLiSiT DATA 1/ 



— TBiSS-TlU PIOGIASS — 



1st TBAI 



2«0 TSAI 



3tO TSAI 



TOTAL 



CIiD9ATBS 



• . T90-TBAI« POOI-TBAI AID L0V6EB PIOCtAlS 



13T 7BAI 




2«D T2U 


3iD TSAI 


4TB T2AB 


5T8 TBAI 


6Ta TtAI 


TOTAL 


GtADOATES 


52 C 


2)2/ 


51 


48 








151 




100 


52 


50 


46 






248 


46 


101 c 


V2/ 


98 


52 


49 






300 


49 


102 ( 


1)2/ 


99 


99 


51 






3S1 


51 


100 


105 


103 


96 






404 


96 


102 { 


2)2/ 


101 


1041 


102 






409 


101 


101 


103 


99 


101 






404 


99 


100 




102 


102 


:')2 






406 


102 


100 




^ 100 


102 


102 






404 


102 



1ST TSAI 

17 
32 
55 
60 
76 
100 
65 
65 



PBTSICIAIS* ASSXSTA9FT AID DIITAL TflSIAPIST P80CIAIS 
2ID TIAB 3fiD TBAI 4TB TBAI 

6 

17 
39 
47 
47 
73 
100 
65 



TOTAL 
23 
49 
94 
107 
123 
173 
165 
130 



1/ OATS 08TAIISD PiOB SCBOOLS 01 PlOB CAPITATIOI APPLICATIOBS AS POLLOfS: ACAOBBIC TBAIS 1970-71 AID 1971-72 PlOfi PT72 API^LICATIOIS. 

1972-73 PIOB PT73 APPLXCATIOIS. 1973-74 flOB PT74 APPLICATIOBS^ 1974-75 PIOB PT75 APPLICATIOBS^ 1975-76 PIOB PI 1976 APPLICATIOBS 

ABD 1976-77 TBI006H 1970-79 PIOB PT 1977 APPLICATIOBS. 
2/ B0BB8I OP IBPBATBIS IBClODBD IB PIBST-TBAB BBBOLLBBBT* 



3 



20 



39 




ZVBOLtazVT Dm 1/ 



mvtisztT or cAiifoiviA isnvt 



1*72-73 
1173- 7» 
1f7#-75 
1975-76 
If 76-77 

1f77-78 (tSTO 
1f7«-79 (1ST-) 



1$71-72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 
t977-78 
1978-79 



18ST.) 



1ST riu 



2«0 TBAB 



THBZZ-TBAB PBOGBAHS 
3B0 TEAR 



TOTIL 



GBiimms 



TiO-TEAB« POOB-TEU ABD LOBGIR PB06BABS 



ACAOBBXC TUB 


1ST TUB 




2BD TIAB 


360 TUB 


OTfl TUB 


STS nil 6TB 


1970-71 


63 




6<) 


6% 


64 




1971-72 


66 




6« 


6« 


6« 




1972-73 


69 




65 


63 


67 




1973-7* 


70 




72 


63 


60 




197#-75 


79 ( 


8)2/ 


68 


70 






1975-76 


78 ( 


8)2/ 


78 


77 


72 




1976-77 


7« ( 


*}2/ 


78 


85 


76 




1977-78 (JST.) 


81 




73 


78 


85 




1978-79 (1ST*) 


103 




81 


78 


78 










PHTSICIB«5« 


ASSISTAIT ISO 




BCAOlillC TfIB 


15T TlAfi 




2BD TIBS 


310 TUB 


W TUB 





TOTAL 
255 
258 
26^ 
265 
280 
306 
313 
317 
3«0 



6B ADOBES 

64 

67 

60 

6* 

72 

76. 

85 

78 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIBID FB08 SCBgOLS CB FBOB CAPITATIOB APPilCATlOBS AS POltOfS: ACAOMIC TBAIS 1970-7t AID 1971^72 PBOII PT7i APPLICATIOIS* 
1972-73 FBOH PT73 APPLICATIOBS, 1973- 74 PB08 PT74 APPLICATIOBS, 1974-75 PiOB fT74rlppiiCATI01S^ 1975-76 fBOfl FT 19-^6 APPLICATIOfS 
ABD 1976-77 THBOOGS 1978-79 FBOH FT 1977 APPLICATIOBS. "\ 

2/ nnnhiu of RBPKATB8S IICLODKC IB FIBST-TBAB IBBOilllBT. 



40 



21 



At . 



Wmmmt ot caufoam los akilis 




1ST TUI 



BVIOUBtllT DIkTA 1/ 



— THBet-TBAB P80G8AHS 

210 TIAI 3tD TZAB 



BBOXCXVE 



TOTAL 



6IAPQATBS 



fSSfO 



mB 

fm-7T 

Wn*7B fBSt.) 

ifw»?f tm.) 



tCBMBXC TBU 
1ttt*72 

lfft*75 

1f7€-T7 
mr^Tt IBST.) 



18T TUB 

135 < 
137 i 
U7 ( 

nt ( 

ia ( 

1%7 i 
U7 C 
1€2 
16B 



1) 2/ 

2) 2/ 

3) 2/ 
3)2/ 
2X2/ 
2)2/ 
2)2/ 



TBO-7BA8, FOOI-TBAft 


AID LOiGBB 








fBAI 


3BD TUI 


«TB TBAt 


5TB TBAI 


6TB TBA3 


TOTAL 




132 


113 






S11 


m 


138 


133 






M2 


139 


133 


135 






5SB 


19B 


U4 


135 






$75 


15* 


160 


UO 






690 


U6 


169 


161 






623 


153 


157 


161 






618 


ua 


163 


156 






629 


160 


160 


161 






M 



gbaooatbs 

113 
132 
135 
132 
139 
161 
159 
155 
161 



1ST TBAB 



?8TSICIA«S« 
2ID TSAB 



ASSlSTAiT AID DBITAL T8BIAPXST PI06BABS 
3ltD TBAI m TBAB 



TOTAL 



V WTA OmXBBD rtOB 5C100LS 01 PlOi CAMTATlOi APPLICATI08S AS fo^^LOtS: ACAOBBXC IMIS 1970-71 AlP 1971-72 flOfl rT72 APPLICATX095, 
1972-73 fBOB FT 73 ABPLICATlOlS, 1973-74 FtOB FT7# AmiCATIOIS, 1974-75 FlOt FT75 APFIXCATIOBS, 1975-76 FB08 FT 1976 AFFUCATX08S 



BBD 1976-77 TBBOOCB 1978-79 FfOf FT 1977 APPLlCATXOiS, 
2/ B888BB OF BBPBATB8S IBCLOOBD XB FXBST-TBAI EBB0tL8BIT« 



42 



22 



43 



IIIOLtBliT DATA 1/ 



mflBSITT or CALIfOtVIA SA« DIBGO 



iSDICIVB 



If? 1-72 

1f7ll-75 
1975-76 

1S77-7i 
1f7i-7f 



ICADBBIC flAlt 
l»7«-71 
1«71-72 
1f72-73 
1»73-74 
197*- 75 
If 75-76 
1f7#-77 
1f77-7t 
1f78-7f 



CBST.) 



ACASmc TUB 

1971-72 

1f72-73 

If 73-7% 

1574-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 CEST.) 
1970-79 (EST.) 



IST TBAB 

3 
3 

. 3 
6 



2VD TBAB 

2 
3 
5 
8 



TBBBB-TfAB PBOGBASS^ 

3BD TBAB 

2 
6 

10 
1 

2 



TOTAL 



GiADOATBS 

2 
4 
10 
1 
2 



TBO-TBAB, POOB-TEAB ABD iOBSB PB06BABS — 



1ST TBAB 

51 C 

57 I 

66 ( 

63 C 

96 C 
95 ( 

97 { 
96 

128 



3)2/ 
*)2/ 
*)2/ 

1) 2/ 

2) 2/ 
1)2/ 



1ST TBAB 



2BD TBAB 


3BD TBAB 


4T8 TBAB 


5TB 


TBAB 6TB TBAB 


TOTAL 


49 


46 








146 


45 


4f 


44 






195 


52 


44 


48 






210 


54 


48 


46 






211 


64 


65 


49 






274 


94 


61 


65 






315 


97 


102 


59 






355 


98 


96 


91 






381 


96 


97 


102 






423 


PBTSICIABS* 


A5SISTABT ABD 


DBBTAt T8BBAPIST 






2ID TBAB 


3BD TBAB 


4TB TBAB 






TOTAL 



GBADOATES 

44 

47 
46 
47 

63 
59 
91 
102 



1/ DATA OBIAIBBD flOB SCHOOLS OB fBOB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS F0LL08S: ACADB8IC IBABS 1970-71 ABD 1971-72 rBOH FT72 *PPtICATIOBS, 
1972-73 fBOH rT73 IPPLICATIOBS^ 1973-74 PBOB PT74 APPLICATIOBS, 1974-75 PBOB Pr76 APPLICATIOiS, 1975-76 PI08 ft 1976 IPPHCATIOBS 
ABD 1976-77 TBIOCGB 1978-79 PBOH PT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BQBBBB OP BBPBITBBS tICLODBD IB PXBST-TBAB EBBOLLHBBT, 



44 



23 



45 



%Ainttt!n or ciufotm sai puiczsco 




IfliOUatBt DATA 1/ 



BZDZCIII 



tHiXB-TBAl PiOGlABS 



1f73-7« 
197»»75 
1f75-7§ 
1f7$-77 
lf71-7i 
1f7i*79 



ISf TBU 



21 D TIAV 



3«D TBAI 



tOTAi 



aiAWfATIS 









T»0- 


TBAB, POOB-TBAB 


ABD lOBGBB 


PB06BABS — 








18T fSAB 




2BD TBAB 


3BD TBAB 


4TB TBAB 


5TB TBAB ^TAB 


TOTAI. 


CBADOATBS 


. Ii7t-71 


134 




135 


132 


131 




534 


131 


tf7l-72 


134 




134 


133 


132 




535 


124 


If 72*73 


1%4 




134 


141 


132 




555 


132 


lt73-7% 


U4 




U8 


134 


137 




545 


134 


If 7*- 75 




3)2/ 


142 


157 


127 




575 


123 


H75-7i 


U4 




145 


145 


147 




403 


155 


lf7i-77 


U7 C 


1)2/ 


157 


154 


134 




594 


134 


If77«7t CBSt.) 


U4 




146 


158 


154 




404 


154 


If7f»7f CXft.) 


U4 




144 


142 


150 




412 


158 








rSTSIClABS 


> ASSISTABT ABD 








ICMIiZC TBAB 


1st TBAB 




2BD TBAB 


3BD TBAB 


4T8 TBAB 




TOTAL 





1/ DATA OfTAlBBD PBOB SCBOOLS CB PBOB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS POLLOBS: ACADBBIC TBABS 1970-71 ABD 1971-72 PBOB PT72 APPLICATIOBS, 
1572-73 PBOB PT73 APPLICATIOBS, 1973-71 FBOB PT74 APPLICATIOBS, 1974-75 FBOB PT75 APPLICATIOBS, 1975-74 fK>B TT tf76 APPLICATIOBS 
ABD 1974-77 TBB0068 1978-79 PBOB FT 1977 APPLICATIOBS. 

V BOBBBB OP BBPBATBBS IBCLODBD IB PIBST-TBAB EBBOLLBEBT. 



I 

ERIC 46 



47 



ClIOLiStlT DATA V 



MlttlSm OF SOOttflV CAX.IPOIIIA 



StDXCIVt 



tf7l*72 
1S7a-73 
lf73-7# 
I97«*75 

If77*7a (B^.) 



tS7«*7l 

lf71-72 

If 72-7 3 

ti73-7* 

ff7*-75 

tf75-7« 

lf74-77 

f977»7t (1st.) 

ir7t*79 (BSTO 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197*-75 
1975-76 
197$-77 
1977-78 (EST.) 
197d-79 (ESTO 



1ST TMI 



2ID T«U 



3ID TBAB 



TOTU 



OBAIXIATES 



1ST TBAI 

SS ( 

99 
112 
124 
130 
139 
140 

no 

140 



TVO-TUB, POOB-TBAI I«D LOBCBB P^BAIS — 

STB TBfB 



2) 2/ 

3) 2/ 

•)2/ 

2) 2/ 

3) 2/ 
•)2/ 



2BD TBAB 


3BD TBIk 


4TB TBAt 


84 


87 


74 


96 


85 


86 


98 


100 


as 


113 


99 


103 


125 


119 


98 


130 


1j2 


IIS 


139 


134 


136 


142 


155 


13S 


140 


140 


1SS 



oTS tBAB 



TOTAL 
343 
366 
395 
439 
472 
S16 
549 
572 
575 



aiDOATBS 
74 

85 
85 
103 
98 
115 
134 
136 
155 



1ST TBiB 
54 

32 
14 
31 
20 
40 
50 
50 



PBTSICIAIS* AS5ISTABT ABD DBBTAi TBBBAPIST PB0GBA8S 
2BD TBAE 3BD TUB 4TB TBAB 

41 

23 5 

16 

20 



TOtAl 
54 
73 
42 
47 
40 
40 
SO 
50 



PlOa SCROOLS OB PBOH CAPITATIOB APPLICATIOBC AS POttOfS: ACADBBIC IBABS 1970-71 ABD 1971-72 PBOB ri72 APPtlCATIOBS, 
m APp2?c"iSbsI m3^^ 1974-75 PBOl PI75 APPtlCAftOBS, 1975-76 PBOC ^1 ,976 APPtlCATtOBS 



1/ DATA OBTAIBBD 

1972-73 PBOB PI73 

ABD 1976-77 TBBOOea 1978-79 PlOfl PI 1977 APPLICATIOBS, 

2/ B08BEB OP BEPBATBBS IBCLODBD IV FIBST-T8AB BBfiOLLBBit* 



ERLC 



48 



25 



49 



tllOLLItVf ftm 1/ 




m or cotoauo mickt emu 



nit 



itri- 



-7t IBST.) 
1f7t-7f CBStO 



i8t mi 



2«D TIAI 



JID TIAI 



TOTAL 



61 ADO ms 







TIO- 


TBAI, P09I-TI 


AID LOB«U 


PiOGBAHS 




TBAI 




219 TBAI 


3iD TBAB 


4TB TBAI 


5TH TBAB 6Tfl IBAB 


TOTAI 


c 


1)2/ 


115 


110 


100 




Ml 


127 ( 


2)2/ 


118 


120 


109 




•74 


125 


125 


127 


119 




496 


127 ( 


.2/ 


132 


130 


126 




517 


125 




139 


129 


126 




521 


125 




137 


131 


133 




526 


125 




126 


135 


132 




518 


125 




130 


135 


. T33 




523 


125 




127 


135 


135 




522 



ACMBIIC TBAB 


1ST TBAB 


2B0 TBAB 


lf71-72 


U 


9 


1972*73 


20 


12 


I973-74 


26 


17 


l$7*-75 


25 


15 


1979-76 


'9 


18 


1976-77 


21 


20 


1977-79 CBSt») 


20 


21 


1979-79 (BSTO 


20 


20 



PBTSICIABS* ASSISTABT ABD DBBTAL TBBBAPISt PBOaiABS 

380 TBAB 4TB TBAB 



GIADOATBS 
100 
106 
119 
128 
128 
133 
132 
133 
136 



TOTAL 
23 
32 
61 
60 
36 
61 
61 
60 



1/ BAfB 09TAIIB& FBOB SCBOOLS OB PBOB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS POLLOBS: ACAOBBIC TBABS 1970-71 ABD 1971-72 PBOB FT72 APPLICATIOBS* 
1972-73 PBOB fT73 APPLICATIOBS^ 1973-76 PBOB PT76 APPLICATIOBS, 1976-75 PBOS PT75 APPLICATIOBS, 1975-76 PBOB PT 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 TBB006I 1978-79 PBOB PT 1977 APPLICATIOBS. 

a/ B9BBBB CP BBPBATBBS IBCLODBD IV PIBST-TBAB E8B0LLRSVT. 



26 




50 



51 



BlIOLiiBMT OATA 1/ 



9IXTWZYI or COVUKTZCOT 8BALTH Cir^n 



ftcmsxc f tAi 

lt72-73 
lf73-7% 
lf7t-75 
If99*76 
tf7«-77 
If77-7a 
I97i**79 



(1ST.) 
(1ST.) 



icmazc TBAi 

lt71-72 
1972-73 
l97l-7# 
t97%-75 
1975-76 
1971-77 
1977-78 
I97S-79 



(BST.) 
(1ST.) 



icistszc itn 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
l97%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (ISTO 

1978- 79 (EST.) 



1ST T8A8 



2ID YEAB 



THSIi-TZAil P80GBA8S 
38D YEAS 



8E&ICI8B 



TOTIL 



68AD0ATBS 



T8Q-TIA8, POOi-TBU AID L0I6BB PtOOBABS 



TSAB 




2bD TBAB 


3BD TBAB 


<tT8 TBAB 


5TB TSAB 


33 1 


1)2/ 


30 


32 




31 




33 


32 


30 




6^ 




31 


35 


11 




*5 ( 


1)2/ 


«0 


33 


311 






3)2/ 


63 


62 


37 




80 




65 


66 


61 




80 




81 


70 


67 




81 




78 


87 


68 




81 




80 


90 










PHTSICI AIS* 


ASSISTABT ABD 


OBBTAL THBBAPIST PBOfiBAHS 


TBAB 




2BD YBAB 


no TBAB 


«TB TBAB 





6TB TBAB* 



TOTAl 


QBADOATES 


^ 95 




•126 


30 


161 


31 


192 


311 


226 


37 


272 


61 


29 8 


67 


31<l 


68 


338 


87 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIBBD PBOB SCHOOLS Cfi KBOB CABITATIOB APPLICATXOiS AS fOLlOBS: ACADBSIC TBABS 1970-71 ABD 1971-7'^ FBOR fxn *PPIICATI0BS* 
1972-73 PBOB PT73 APPLICATIOBS, 1973-7^ PBOB PT7i| APPLICATIOBS^ 1974-75 PB08 PT75 APPLTCAHOBS, 1975-7( nOB ft 1976 fcPPiXCATIOiS 
ABD 1976-77 TBaoOCU 1978-79 PBOB PT 1977 APPLlCATZOBS* 

2/ MHBBB OF RBPEATBBS IBCLODBO IH FIIST-TBAR BBIOLLBBBT* 



ERIC 

hnimiiiiTim'uaaiia 



52 



27 



53 




ISBOtLRiSt DATA 1/ 



fits itivtatXTT 



ffT7-7> CIS**) 



SEOICIirE 



1ST It&i 



2«D riAfi 



3ID lUE 



TOTAL 













1ST TBil 


2ID ttlU 


38D TUB 


alH rZ&B 5TH 7EIB 


If7^"71 


92 


93 


88 


90 


<f71-72 


102 


93 


89 


86 


tt7a-73 


102 


ICil 


90 


93 


1979-7# 


102 


103 


ni 


90 


1f7i-75 


102 


103 


107 


101 


1f7$-7« 


102 


109 


101 


100 


I97«*77 


102 


10% 


108 


103 


1t17-7d <I$T.) 


102 


102 


108 


126 


t^^«-7f lISTw 


102 


102 


10 2 


118 








4SSIST*1CT 4ID 


DEVT&L THSa&PlST PBOGill 




1ST TI41 




"*8D YEAR 


4TR TB&B 


l$71-72 


16 








1972-73 


18 


U 






1f73-7< 


18 


17 






;97#-75 


21 


^8 






1973- 76 


21 


21 








21 


21 








2<* 


21 






/9 <tST.) 


2a 


2u 







6Ta TSAk 



TOTIl 

363 
370 
389 
<l06 
*I13 
«12 
417 
U8 
%2M 



TOTAL 
16 

32 
35 
39 
H2 
«t2 
45 
46 



GB&DOATBS 
90 
86 
93 
90 
lOt 
89 
89 
116 
118 



tiTA 09TiIl«C fBOH SCHOOLS 08 ffiOB CAPXX4TI0I AP?LICAn0IS AS POLLOUS: ACADE5IC YEA8S 1970-7 1 4BD 1971-72 FSOR '^^.^f 
1972-73 PBOR ri73 IPPLlCATlO»S, 1973'?a FBOft niH IPPtlcmouS, 1974-7=- ?80« FI75 ip-^LICATIOIIS, 1975-76 FBOB ft 1976 APPLIC4TX0KS 
AfD 1976-77 THBCOCH 1578-79 FfiOB FT 1977 *PPLICATXOIIS* 
2/ fOllBEB (ff BEPnTFf'^ liCtODBO in fI85T-YKAE F»rOi,ie8BT. 



54 



28 



55 



ZllBOtLRBiT DATA 1/ 



aiOiOl iASiZiQTOV 8«X?8I5ITT 



SBDICIIE 



?8t£E-TBAi i^BOGlASS 



ACABVaiC TBAI 
1f70-71 

1f71-72 

1f73-7* 
lfl%-75 
1S75-76 
191«-77 
1f77-7t (EST-) 
1«7»-79 (fSTO 



1ST TIAB 



2iD T2AB 



3BD TBiB 



TOTAL 



GE4D0ATBS 



ACIDfaiC r«iiB 
1971-72 
*>972-73 

1973- 74 

1974- 7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST,) 











TBAB, FOOB^IEAB 


ABD LOBGES 






iCADlBZC t!A| 


1ST TIAS 




290 TEA6 


3BD T2^<1 


4T8 TBAB 


5TB TBAB 6TB TEAB 


TOTAt 


1970-71 


118 




1 14 


107 


106 




445 


tf71-72 


123 ( 


1)2/ 


111 


122 


106 




462 


1972-73 


142 




129 


116 


122 




509 


1973-7% 


150 { 


';2/ 


146 


147 


116 




559 


197%- 75 


151 ( 


1)2/ 


151 


149 


142 




593 


1975-76 


152 ( 


2)2/ 


150 


150 


147 




599 


1971-77 


157 { 


2)2/ 


151 


150 


149 




602 


1977-7$ itrt.) 


152 




150 


150 


149 




601 


1970-79 (^T.) 


150 




152 


150 


150 




602 








P8T5ICIABS 


* ASSISTABT ABO 


DIBTAL TBEl 







:ST TEAR 



2ID TEAS 



3BD TBAB 



4tB TEAB 



TOTAt 



30 




30 


30 


29 


59 


40 


26 


68 


47 


33 


80 


47 


46 


93 


51 


44 


95 


50 . 


50 


100 



6BA00ATBS 
106 
106 
121 
116 
142 
147 
148 
149 
150 



1/ DATA OBTAINED FBOH SCHOOLS CP Ftoa CiPITATIOi APPLICATXOBS AS fOLi^OtS: ACAOBBIC TBAS5 1970-71 AKD 1971 -72 ffcOB rT72 APPLICATIOBS^ 
1972-73 fBOB FT?. APPLICATICIS, 1973-74 F80H FT7H APPLICATIOiS, 1974-75 F808 FT75 APPtlCATIOBS^ 1975-76 FBCfi FT 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 T»B0nG8 1978-79 F808 FT 1977 APPLICATIOBS . 

2/ JlOBjrtR OF REPBATE8S I!ICLO:/ED lH FIEST-TBI8 EHHOLLBBIT- 



5G 



29 



57 




cm.) 



If77-7i 
1f7a-79 



Acaoiiic Ttia 

1f71-72 
1f72-73 
1f73-7% 
If 7**75 
1f7S-76 
1f76-77 

1977- 7i 

1978- 7f 



(1ST.) 



1ST Ttii 



2VD IBU 



ntOLLIIlit DATA 1/ 



TiBBB-TBAB PIOCIABS 
3BD 7BAB 



BBDICIBB 



TOtlt 



GBADOATBS 



TIO-TBAB, rOOB-TBAB BiD LOiaEB 



tST TBBB 



180 

213 
213 
209 
208 
210 
210 
205 
205 



3)2/ 
a) 2/ 
8)2/ 
5) 2/ 
3)2/ 
5)2/ 
5)2/ 



2BD TEBB 


JED TUB 


MTH TBBB 


120 


120 


1 U 


16« 


1:^1 


121 


20« 


187 


121 


203 


202 


165 


204 


199 


200 


205 


206 


196 


20% 


20? 


203 


2:0 


208 


202 


205 


210 


201 



PBQGfiiaS — 
5TH ISBB 



67B TBBB 



TOTBL 
538 
619 
705 
779 
811 
817 
819 
821 
828 



6BBD0BTBS 

113 
121 
121 
165 
200 
195 
203 
202 
20* 



157 TBAB 



?BTSIClBiS' 
2BD TEBB 



I5SIST1BT UO DEBTBL TBBBBMST PBOGBiBS 
3RD JtkS *TH T8*« 



totaI 



iB9 1976-77 TBBOOGB 1978-79 FIOR FT 1977 APPLICiTIOllS. 
2/ iJWBB OF B'^PBATBtS liCLODEC I* ri||T-TBi8 EiBOLLnEHT. 




5S 



30 



59 



BVaoiLMCllT D&n 1/ 



lOfAtc «iimsxtf 



ACAMIXC IIAI 

1f72-73 
Il73-7t 
197%-7J 
1*75*76 
If 76- 77 

1f77-7a itsto 
1f7a-79 <IST.) 



ACAOIIIC TEU 

H70-71 

If 7 1*72 

1972 

1973-7* 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST.) 
1976-79 (EST,) 



ACmSIC TEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
1976-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



iEDICiVE 



(EST.) 





• 










PB06IABS • 


1st TEAI 






TEAI 


3JD TEAB 




22 








7 






20 








12 


7 




18 








« e 

13 


12 




20 








12 


m 




8 








12 


10 




10 










10 




20 








Iv 


6 












A WU — 


1 CAHf fOuB- TEAB 


AID UiBGQ 


1ST TEAB 






TEAB 


33D» TEAB 


4T8 TEAB 


11« 


{ 


j} ^/ 




?D 


9* 


92 


131 


i 






1 15 






11« 








111 


113 


9« 


108 


i 


1)2/ 




122 


102 


112 


119 


i 


9)2/ 




99 


113 


103 


11« 


i 


6)2/ 




111 


88 


1 13 


12« 


i 


5)2/ 




102 


105 


89 


)22 








1 11 


96 


103 


107 








122 


no 


96 



STH TEAB 



6T8 TEAB 



ISr TEAB 



19 



PHTSICI BBS' 
2BD TEAB 



ASSISTABT Ait) DEBTAl TBBBAPIST PBOCBAHS 
3BD TEAF «TB TEAB 



TOTAL 



29 
39 
• 5 
66 

30 

26 
36 



TOTAL 
396 
1134 
M35 

434 
426 
420 
432 
439 



TOTAL 



19 



GBACOATES 



7 
12 
1* 

10 
10 

6 



GBADOAtES 
90 
92 
94 
112 
101 
113 
89 
103 
96 



1/ DATA OBTAIBED FBOR SCHOOLS CE FPCfl CAPITATKB APPLICATIOBS AS FOLLOfS: ACADlUlC EABS 1970-71 ABD 1971-72 PBOB F 
.972-73 FBOB FT73 APPLICATIOBS, 1973-74 FBOB FT7* APPHCATIOBS, 1974-75 FBOH FY . S APPLICATIOBS, 1975-7' FBOa FT 
ABD 1976-77 THBOOGH 1978-79 FBOB FT 1977 APPHCATIOBS, 



172 APPLICATIOBS^ 
1976 IPPLICATIOiS 



2/ BOHBEB OF BEP^ATEPS IBCLaOfD li FIBST-TEAfi EBEOLLHBtT* 



GO 



31 



i^nmatsti or neuM Mxiisniii 
V~ 



lilOUrSBlIT DATA 1/ 



..^ taiBB-TBU PIOSiABS 



BBOICXIIB 



/tcansc mi 
tm-n 

IfTI-Tt fist.) 

irf«*79 cist.) 



ICMMXC Tl&l 

tf73-7* 
1f^l-7S 
1975*7( 
lf'H-77 
19t7«7» CBSt.) 
197a-79 list.) 



1*7 1-7^ 
1«72-73 
1f73-7# 
1f7«-75 
1975-76 
1f7i-77 
1f77-7« 
1970-79 



(1ST.) 
(tST.) 



1ST f Ul 



2BD TBAI 



3BD TEAI 



TOT At 



1st Till 

75 
M 

112 
111 
120 
115 
115 
115 



TfO-TBAI, 

2VD 



POai-TEAfi ABO lOlGEB 



1) 2/ 

2) 2/ 
2)2/ 
J) 2/ 
1)2/ 



TBAI 


3BD TEAI 


HTB TBAB 


65 




63 


71 


61 


63 


77 


68 


61 


86 


73 


70 


119 


83 


74 


117 


1U 


82 


120 


113 


111 


120 


123 


108 


120 


120 


121 



PB06I&BS 

STB TBAB 



6TB TEAS 



TOT At 
260 
270 
292 
381 
387 
833 
859 
866 
876 



ISt TBAI 

22 
28 

28 
30 
30 
32 
30 



PHTSICIABS* ASSISTABT AlO DBBTAt TBB8APXST PIOGftiBS 
2ID TEAI 38D TEAI «TB TEAS 



16 
23 
25 
28 
30 
32 



TOTAt 

22 
80 
51 
55 
58 
62 
62 



6BAD0ATBS 



GIAOOATES 
62 
63 

61 
70 
78 
82 
113 
110 
121 



AID 1^76-77 T8IC5CB 1978-79 flCf! FT 1977 APPLICATIOBS. 
2/ BOBBEf Of liriATf^m liCLCDFD IB ria5T-TEAB EIIOLLfEBT- 



62 



32 



ERIC 



63 



mnoiintnt data 1/ 



SlIfiaSITf OP BIARZ 



iciBisic tm 

1f70-71 

1f7l-72 

1f7a-73 

1973*7« 

1f7#-75 

1f75*7« 

1f7€-77 

1f77-7« If ST.) 

1f7«-79 (IST.) 



ftCACtiZC TtAl 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 
197*-77 

1977- 76 <«ST.) 

1978- 79 (fST.) 



ACiOIilC TIAI 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(tST.) 



:5T ISAI 



7itD TBAI 



TBBZ2-TBAB PIOQIAHS 
3iD lEAB 



REDICI8E 



TOTAL 



6BAD0AT8S 





20 






20 


19 




20 


19 




67 


20 




26 


64 




28 


27 




30 


27 




-^36 


28 



20 




39 


19 


163 


19 


87 


20 


92 


64 


55 


27 


57 


27 


68 


20 



1ST flAI 




115 




131 ( 


2)2/ 


134 i 


4)2/ 


1 




132 ( 


5)2/ 


135 C 


*)2/ 


133 




139 




138 




1ST TEAS 



28D 



TVO-Ytlfi^ POOB-IZAS A8D L08GEI PBOGIAIS 



lEAB 

1 12 


^0 fBAl _ 


47K TBAB 
95 


5TH IBAB 


6Ta TEAB 


TOTAL 
428 


6BAD0AT1S 

95 


1 16 


114 


101 






462 


101 


127 


117 


115 






493 


115 


132 


130 


112 






381 


112 


79 


138 


128 






477 


126 


134 


94 


135 






498 


135 


135 


143 


95 






506 


95 


138 


139 


142 






558 


142 


139 


138 


139 






554 


139 



PfilSICIABS* ASSISTANT AVD DBBTAL '^HIBAPIST 9B0G6A8S 
2VD TBAB 3BD TBAB 4T8 TBAB 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIBBD PBOB SCHOOLS OB PBOB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS POLlOtS: ACADB8IC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 PB08 PT72 APPtlCATIOBS, 
1972-73 PBOH PT73 APPLIC4T70BS, 1973-74 P80H PI74 APPLICATIOB S^ 1974-75 PaOB FT75 APPHCATIOBS^ 1975-76 PBOB PY 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 T8BO0GH 1978-79 PB08 PT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BOHBEB OP HBPEATEBS IBCLUDEC IB FIBST-TEAB EBBOLLHBBT. 



G4 



33 



P5 



tllOUillT DATA 1/ 



:wttt gaiif» Of soffi fumxu 



TglBI-TBAI FIOCIABS 



fMl 



KMmc f lU 

1t7*-77 
1977*70 
1f7«*7f 



m mi 



m 

is ( 

7* C 

ft I 



1ST TIAI 

24 



2ID TBil 



3BD TBAi 



TOTAL 



1)2/ 

1) 2/ 

2) 2/ 



24 




3% 


2<l 


611 


32 


65 


6« 


96 


63 


96 


96 



2« 






S8 






12J 




2« 


170 




32 


225 




64 


255 




63 


208 




96 



T90-TBAB, FOOl-TBAl AID LOBSO PlOfilAttS 

2BD TBAl 3ID IlAl »TH YBAB STH IlAl 



6TB TUB 



24 



34 



2% 



TOTAL 

24 
24 
24 
24 



CBAD0ATBS 



24 



list.) 

(■St.) 



ACSSIilC TIM 

1971-72 

1972*73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 7* 

1976- 77 

1977- 78 
1976-79 



1ST YBAB 



PBTSIClAiS* ASSISTABT AiO DIBTAL TBBBAflSt P80CBA8S 
2BD T2A» 3BD TEA! 4TB YBAB 



TOTAL 



UST.) 
(■ST.) 



AID 1976-77 TBBOOGB 1978-79 fBOH Ft 1977 APPLICATI0B5. 
1/ lOBBBB OF BBFIATBBS IBCLODBD !■ FIBST-IBAB EiBOLLREBT. 



66 



67 



EUaOLLHSHl: DATA V 



t«0>T Q«X?f!tSIlt 



1S70-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
1971-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (JST.; 

1978- 79 <EST.} 



HEDICINE 



1ST YBAR 



2ffD YEAH 



THBBB-tEA8 PBOGBAHS 
3BD lEAB 



TOT»L 



TtO-TBAfi, *OUB-rEAfi AND L08GEB PfiOGRAHS — 

5TH YEAR 



ACADEHIC TEAB 


1ST TEAR 




2VD TEAB 


3RD TEAR 


atK TEAR 


1970-71 


9? { 


3)2/ 


99 


72 


7a 


1971-72 


95 ( 


1)2/ 


92 


9a 


68 


1972-73 


106 ( 


2)2/ 


96 


100 


9a 


1973-74 


* 110 ( 


6)2/ 


107 


101 


100 


1974-75 


105 ( 


1)2/ 


107 


111 


98 


1975-76 


112 ( 


1)2/ 


106 


111 


113 


1976-77 


111 < 


2)2/ 


109 


112 


109 


1977-78 (ESTO 


110 




109 


115 


111 


1978-79 <fST,) 


1 10 




1 10 


115 


1 15 



6TH TEAS 



GJ^ADUATPS 



TOTAL 


GRADUATES 


39 2 


7a 


3a 9 


68 


396 


9a 


aia 


'00 


a2i 


98 


aa2 


113 


aai 


109 


aa5 


111 




115 



ACACEBZC YIAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7i* 
l97a-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST./ 
CEST.) 



1ST VEaR 
31 

26 
18 
3i 



39 
•i6 



PHTSICI AK^ 
2»r /EAR 

3a 

33 
32 
31 
38 
39 



ASSIStAVT AKD DKlTAt THEBAPISt PBuGfiABS 
3RD TEAR 'tTH TEAR 



25 



TOTAL 
31 
51 
77 
66 
63 
69 
77 



1/ UAT^ OBTAINED ER08 SCHOOLS OR FFDl! CAPITATIOli APPLICATIOHS AS FOtLOilS; ACADBHIC YBAFS 1970-7 1 AWD 1971-72 FROH Ft72 APPLICATIOIIS, 
1972-73 FROn fy73 APPLICATIOliS, 1973-74 FROB Fr7a APPLICATIONS, l97a-75 FROH FT75 APPI ICATIONS, 1975-76 FtOH FT 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-77 THROOGH 1978-79 fBOn FT 1977 APPLICATIONS. 

2/ NUrtPEP CF REPEATERS IHClt»D?D IK FIRST-TEAfi EMHOLLBENT. 



35 



69 



EliCX.L8EiT DATI V 



ItmtCit COtlCfii OP 6I0B6XA REStCliC 
T8HtB*TB&S PBOGHJiUS 



icumc liu 


1ST flit 




2ID TBU 


3i(D IIIB 




TOTIL 


GBICOITBS 




19 










19 




IMI-72 






19 






19 












t6 




16 


16 




18 










18 










18 






18 




1f7S*7« 








8 




8 


8 


1t7i*77 
















1977-7« (IST«) 
















197a«79 (tSt«) 








TBAB^ fO0fi-T2A8 






















iCieiflXC TtU 


1ST Tt&i 




2UD IB&B 


3BD TBAB 


4T8 TBiB STB ti&B 6TB TEAB 


TOTBL 


GHADSATB5 


1970*71 


121 C 


«»)2/ 


118 


95 


100 


434 


100 


197 W2 


153 ( 


1)2/ 


116 


117 


94 


400 


94 


1972-73 


163 ( 


2)2/ 


153 


118 


1 16 


550 


1 16 


1973-7# 


156 ( 


3)2/ 


160 


195 


120 


581 


120 


197*-75 


180 ( 


1)2/ 


150 


160 


US 


635 


145 


1975-76 


186 ( 


6)2/ 




153 


163 


676 


163 


l97$-77 


133 ( 


3)2/ 


183 


173 


153 


692 


151 


1977-7e CISTO 


180 




139 


178 


178 


725 


178 


1978-79 C»ST.) 


180 




180 


189 


178 


727 


178 








PHTSICXAIIS 


• issisTirr h$D 










1ST TEIi 




2iD tSAH 


3RD TBiE 


4TB TBAH 


TOTIl 





1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

*1977-78 CIST.) 
1978-79 (EST.) 



1/ OITA OBTIIiBD FBOB SCHOOLS OB FfiOB CBPITBTIOi BPPLICBTIOBS IS FOLLOfS; BCiDBBIC TBBBS 1970*71 BHD 1971-72 fBOfl fT72 IPPlICBTIOrS. 

1972-73 FBOB FI73 BPFH.ICBTIOIS, 1973-74 FBOB FT74 BPPLICBXIOiS , 1974-75 FBOH FT75 BPPlICATTOiS, 1975-76 FBOH FT 1976 B PPLICAT lOBS 

ABC 1976-77 TBBOOGB 1978-79 FB^B 1977 BPPLICBTIOBS. 
2/ lOBBBi OF REPBBTSRS IfCLOD'iD IB FIBST-TEJia EBBOtLREit. ^ 



70 



36 



71 ^ 



ERIC 



■0IBt09St COtlBGI 



ACAOtBlC TCU 
1f70-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
If 7%-75 

1975- 76 

1976- 77 
lf77-7» (ISTO 
1970-79 (1ST.) 



&CADBHIC Ithft 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197%- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 C^ST.) 

1978- 79 (1ST,) 



ACAOBBIC TIAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (1ST,) 



ilBDXCIlE 



1ST TB*« 



2KD JtlB 



TRBSB-TBAB PSOGSiRS 
38D TEAS . 



TOTAL 



C2ADflATBS 



1ST TEI8 



T80-TBA1, fOOB-TEW *B0 LOBCEB PIOCIABS — 

2IID TEAS 3fiD TEAB <*TH TEAB 5TH TEA! 



6T8 TEAB 



TOTAL 



GBID0AT2S 



32 



IS? YEAI 



PHTSICIABS' ASSISTABT AID DEBTAl TBEtABIST PB0GBA8S 
2iD TEIB 3BD TEAS «TH TEAS 



32 
TOTiL 



AID 1976-77 TBBOOCH 1978-79 flOR FT 1977 APPLICATIOBS . 
2/ BOBBEB CF BEPEATES3 IBCLODED IP FIBST-TEAB EBBOllBEIT- 



37 



73 



SVBOLLBifT DATA 1/ 



fiZfttSZTf or lAVAZZ At 81I0A 



flCDiClVt 



iCiOUIC TIAI 
tf7t-71 
ff1l-72 
1f72*73 
1f73-74 
1f74-75 
lf75-7$ 
tf7«*77 
If 77-7$ 
197t*79 



iCiBBiZC TUB 
1S70-71 
1f7t*72 
1172-73 

1f7*-75 
1«75*7* 
1»7i-77 
1977-7t 
197$- 79 



BCAClilC TIAI 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 
197«-79 



(1ST,) 

list.) 



1ST TIAI 



1ST Till 
50 
62 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 



2BD TEAB 



TBBBB-TBAB PiOGBAfIS 
3SD TBAB 



TVO-TBAB, FOOB-TBAB ABD LOBGBB PBOGBABS 



2BD TBAB 
36 
54 
65 
66 
66 
66 
66 
66 
66 



3B& TBAB 



65 
66 

66 
63 
66 
66 



4T8 TBAB 



62 
53 
55 
65 
66 



5TH TBAB 



6TH TfAB 



1ST TBAB 



PSTSICIABS* ASSISTAWT ABD DBBTAL THEBAPIST PB0GBA8S 
2BD TBAB 3BD TBAB «lTH TBAB 



TOTAL 



TOTAL 
86 
116 

131 
197 
260 
251 
2S0 
263 
264 



TOTAL 



6IIAD9ATBS 



GBADOATBS 



62 
53 

55 
$5 
66 



T/ BATA OBTAIBBD FBOB SCBOOLS OB fEOB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS fOLLOfS: *CADB8ICTBABS 1970-71 ABD 1971-72 

1972-73 FBOB FT73 APPLICATIOBS, 1973-7% FBOB FT7* APPtT CATTOBS, 1974-75 FBOB FT75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOB FT 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-'#7 TBBOOCH 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ B0BB8B or BBPBATBBS IBCLODBC IB FIfiST-IEAE EIBOLLBBBT. 



38 



75 



BIIEOttREJiT Oiin 1/ 



C8IC&C0 RBCXCIl SCB/aVIY OP BtTB SCIS 



THBBB-TBAS PfiOGBAHS 



BEDlCIiS 



ACAStaiC TEftB 

1970-71 

1«71-7; 

«72-73 

1973-7«l 

197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (BST.) 
1970-79 (BSTO 



1ST T2AR 



95 ( <l)2/ 
107 ( 7)2/ 
115 C 5)2/ 



29D TEAB 



95 

120 



3BD TEAS 



89 
102 
117 



TOTIL 



95 
202 
30 a 
222 
117 



GBACUA7ES 



89 
102 
117 













TEI8, fOOa-IElE 


AIID 10B6EB 








ACADB8IC 


XthU 


1ST TEAS 




2liD TEAB 


3BD YEIB 


aXB TEAB 


5T8 TEIB 6TH XlkVi 


TOTIL 


GBACOiTES 


1970-71 




83 




78 


78 


71 




310 


71 


1971-72 




86 ( 


3)2/ 


78 


83 


78 




325 


78 


1972-73 




93 ( 


1)2/ 


83 


90 


83 




3U9 


83 


1973-7* 








87 


95 


90 




27 2 


90 


197%-75 










87 


95 




182 


95 


1975-76 












85 




85 


85 


1976-77 




121 ( 


6)2/ 


25 








1<I6 




1977-78 


(EST.) 


115 




19 


75 






309 




1976-79 


«BSTO 


115 




113 


120 


75 




423 


75 










(-BTSICIAVS 


« ASSIST&rr AID 


DEBTAl THE 









ACUEBIC TUB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197t-75 

1975- 76 

1976- 77 

1917-78 (EST.) 
1978-79 (ISt-) 



IS-^ YEAR 



2IID r£AB 



3BD TEAB 



4TH TEAB 



TOTAL 



1/ DATA OETAIHED fBO» SCHOOLS OB fgOR CAPITATIOB APPLICATIOBS AS FOLLOWS: ACADEBIC lEAlS 1970-71 AMD 1971-72 fBO« FI72 APPLICATIOBS, 
19;2-''3 raOR FT73 APPLICATIOIS, 1973-74 fBOB Fl74 APPLI CATIOBS, 1974-75 FBOB PI75 APPLICATIOBS^ 1975-76 FBOR Ft 1976 A PPLICATIOBS 
ABC 1976-77 TflHCUGH 1978-79 FfiOH FT 19/7 APPLiCATIOBS. 

2/ BURBER OF BEPEATE2S IHCLaDED I» FIBST-I^AB EBBOLLREBT* 



76 



39 



77 



BliOLLiBIT DATA 1/ 



i0ioi& tiimsxtf it0xai ciitii 



BBDICXIIB 



ACmUC YBAI 

1971- 72 

1972- 73 
197>7% 
197%-75 
197$-7€ 
197e-77 
1977-7$ CBST.) 
197t-79 CtST.) 



A€A»1BIC TBU 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197*-75 
1975-76 

1974- 77 
1977- 7« (BST.) 
197C-79 (tSTO 



ACADtflIC IIAI 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197%-T5 

1975- 7JS 

1976- 77 

1977- 78 (1ST.) 

1978- 79 (BSTO 



1ST YBAB 



2«D YBAB 



T8BBE-I2U PBOGBAflS 
3BD YBAB 



TOTAL 



130 






132 


( 


2)2/ 


134 


( 


*)2/ 


135 


( 


5)2/ 


U6 


( 


6)2/ 


134 






130 







132 




127 


128 


136 


127 


140 


140 


136 


140 


134 


136 



TBO-TBAB« rOOB-TEAB ABD lOBGEB PBOGBARS - 



1ST tBAB 



PHISICIABS* 
2liD ¥£AB 



ASSISTABT ABD DSBTAL TREBAPIST PBOCBABS 
3BD TEAR 4TB TEAS 



TOTAL 



GKADOATES 



130 




264 




369 




398 


252 


416 


137 


410 


140 


400 


136 



1ST fBAB 

121 ( 

121 ( 


1)2/ 
1)2/ 


2BD TEAB 

111 
127 
121 


3B0 TBAB 

102 
105 
125 
124 


4TB TEAB 
105 
102 
106 
125 
126 


5TH TBAB 


6TB TBAB 


TOTAL 
439 
455 
352 
249 
126 


GBACaATES 
106 
102 
106 
125 
127 


13 
13 
13 




12 
13 


12 








13 
25 
38 





\j DAYA OBTAIBID fBOB SCBOCL*^ OB FROR CAPITATIOB APPLICATIOBS AS FOLLOBS: ACADEHIC TEARS 1970«71 ARD 1971-72 PtCfl PT72 APPLICATIOBS, 
^ 1972-7rMSrF"3 APPL^^^^ FTn A FPLICATIORS, 1974-75 FBOH Fr75 APPLICATIORS, 1975-76 FROR FT 1976 APPtlCATIOBS 

ABC 1976-77 TBROOGH 1978-79 FROR PI 1977 APPLICATIOBS * 
2/ BOBRBB or REPEATERS IBCLODBD IB FIRST-TEAR EBROLLRBRT. 



78 



40 



79 



•OmtBSTIlV OilVIBSXTT 



SIlOttSKIT DATA 1/ 



THBll-TEAfi PiOGlAHS 



BEDICIVr 



ICASimC TIAI 

1970-71 

tf71-72 

1S72-73 

1f73-7* 

1f7*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (1ST.) 



1ST TIAI 



?ID TEAS 



39D TEAI 



TOTAL 



Gf^ADOATES 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 
1978*79 



(EST*) 
(EST.) 











• TIO-TEAR« ?O0l<TEA8 


AID L0I6B8 






















8CADB8IC TIAR 


1ST TEAI 




2ID 


TEAI 3RC TEAI 


4T8 TEAI 


5TE TEAI 6TI^ TEAR 


TOTAL 


GBAOUATES 


1970-71 


160 






144 '<40 


143 




587 


146 


1971-72 


162 { 


2)2/ 




161 149 


139 




611 


139 


1972-7J 


170 






167 161 


143 




641 


146 


1973-78 


172 ( 


2)2/ 




170 164 


159 




665 


159 


1978-75 


173 { 


3)2/ 




171 182 


158 




684 


137 


1975-76 


170 






169 179 


179 




697 


179 


1976-77 


174 ( 


<l)2/ 




169 178 


174 




695 


176 


1917-78 (ESTO 


174 






171 183 


178 




706 


176 


1978-79 (EST.) 


170 






174 183 


183 




710 


183 








PUTSICIAIS* ASSISTABT AED 








ACADEMIC TEAI 


1ST TEAB 




210 


TEAI 3BD TEAI 


4TH TEAI 




TOTAL 





1/ DATA OBTAIEED flOfl SCHOOLS 01 fROH CAFITATIOI APPLICATIOIS AS fOLLOIS: ACADEMIC TEARS 1970-71 A9D 1971-72 FROM fT72 APPLICATIOIS, 
1972-73 flOh fT73 APPLICATIONS, 1973-74 PIOH fT74 4PPLICATI0IS, 1974-75 ftOH FT75 APPLXCATIOIS, 1975-76 fROft FT 1976 APPLICATIOIS 
AID 1976-77 TBBOOGH 1978-79 FR08 FT 1977 APPLICATio iS. 

2/ lURDEI OF REPEATERS XICLODED IE FIRST-TEAR EIROLLHEIT. 




SO 



41 



81 



BVItOUSBIl DATA V 



SBDICIIfE 



tf75-7* 

1f77-7i 
H7«-7$ 



CtST.) 
CIST.) 



ACI0nZC flAi 
If 70-71 
1*71-72 
tf7a-73 
t«IJ-7* 
t97*-75 
1f75-7i 
1|f7«-77 
lf77-7« 
197«-7^ 



ACADtilC HAS 
1f7*-72 
1$72-73 
1973-74 
H7%-75 
1f75-76 
lf76-77 
1977-7a 
H7S-79 



(1ST*) 



1ST TKAB 



2ID XBAB 



THBEB-TBAfi PBOGBEflS 



3BD TEAfi 



29 
52 
45 
12 

3 



1)2/ 
1)2/ 



m 




43 


27 




30 


12 


12 


2 


8 




2 



TOTAL 

29 
99 

115 
87 
3*7 
10 
2 



15T TBAB 



37 
tS 
25 
78 
109 
120 
123 
120 



( 1)2/ 



2BD XBAB 



16 
25 
25 
77 
1 13 
117 
123 



3BD XIAB 

32 
30 
59 
41 
78 
9B 
12j 
127 



4TH 



1ST TBAH 



?HYSICIA»S« ASSISTAHT AMD DBBTAt TflEBAPlST PBOGBAHS 
2IID TEAS 3BD TBAH 4T- IBAB , 



TOTAL 



GBAPOATBS 



27 
27 
11 
6 
2 



TBAB 


5TB TBAB 


6TH XSAB 


TOTAL 


GBADOATBS 








69 




32 






95 


32 


34 






143 


34 


54 






1Q8 


54 


43 






307 


41 


79 






410 


77 


99 






468 


99 


129 






499 


129 



oATi ftfiTiTn.n FPn« sr«oOL<; 08 FBOH CAPITATIOB \PPLlCAT10Ib k FOLLOIS: *CADB»IC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 fBCh rT72 APPLICATIOBS, 
^ m^73 FBoS nSf APPtl^^ APPUCATIOBS, 1974-75 FBG« Fr75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOa FT 1976 ^PPLICA.'IOBS 

ABC 1976-77 TBBOOGH 1978-79 fPO« FT 1977 APPLICATIONS. 
V BOUBBB or BBPEATEBS IMCLOOED U« FIBST-YEAR EKBOLLREMT. 



82 



42 



83 



EKHOLLHEIIT DATI 1/ 



SOOTBCil IltllOIS OIIVBKSIT? 



ACiDBUC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 
197^-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST. J 

1978- 79 (EST,) 



ACADSmc TEAS 
1970-71 
:971-72 
'1972-73 
1973-741' 
197*-75 

1975- 76 % 

1976- 77 ^ 

1977- 78 CIST.) 

1978- 79 



1ST TEAfi 



2HD IZAB 



THREE-YEAR PPOGBAHS 
3BD TSXe 



SEDICIBE 



^6 


3 




53 


ti3 


25 


60 


Hi 


25 


72 


68 


50 


72 


75 


62 


72 




75 


72 


72 


72 



1ST ITEAP 



TOTAL 



51 
126 
128 
190 
209 
219 
216 



<;hadoat£3 



2: 

50 

62 
75 



TlfO-?SAR, rOU8-tEAR AID LOHCEB PfiOGBABS — - 

2Hh YEAP i6D TEA8 ^iTH TEA8 5TH lEAK 



6TB TSAR 



TOTAL 



GRADOATES 



(EST S 



ACADBSIC TEAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 
.;8-79 (JST») 



1ST YEAR 



mXSlCJk-^* ASSXSTAHT AI!D DESTAl THESAPIST PROGBAHS 
2IID YEAH JRD YEAR i*T8 YEAR 



TOTAL 



^Tii^f ^'^ '^^^ CAPITATIOK APPLICATIOBS kZ FOLLOWS; ACADESIC TEARS 1970*7 1 AKD 19/1-72 fROfl ??72 APFLI CATIOiS, 

.!n^o^/!j^^ul!LJ^^o^?"^*^' 1973-7^^ f?^n --4 APPLICATIOKS, 197«»-75 FiOn fT75 APPLICATIOI^^ , 1975-7'. FBOf f\ 1976 A P FL ;CA TIOB S 



AUD 1976-77 THROUGH 1978-79 fBOR FT I*"?? It PL 
2/ »0I!3EP cr REFEATEFS IhCLUDSD IS FIRST-TSAR EIR- 



I US. 



lOBS 



84 



85 



EiBOLLHEiT DATA 1/ 



ovxftvszti or cixciGo 



SEDICIHE 



ACA0B8IC TEAl 

ifTe-71 

1f11-72 

ff73-74 
l$7»-75 
1975*76 
, 1974-77 
1977-7t 
1570-79 



fEST.) 



ACACE8IC TtiS 

1f7C-7l 

V7I-72 

1*72-73 

1973-7<l 

tf7%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



ACAOEfiXC TEAS 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7*1 
197*-7S 

1975- 76 

1976- 77 
1?'77-78 
1978-79 



(E5T-) 
(EST.) 













1ST TSAB 


211!) 


YEAS 


3BD TIAH 




10 










9 




10 










Q 










- n#o- 


YEABtf FOOE-IEAB 


AUD LOIGEB 


IdA X Sim K 


211 D 


YF U 


^ B i. d W O 


HXH lEAB 


»v 




»u 


7 3 


7 % 






8'' 
o » 


8 2 


7U 


9# 




96 


86 


as 


9b 




97 


99 


86 


105 C 1)2/ 




95 


101 


99 


104 




105 


101 


101 


104 




106 


106 


98 


10« 




105 


104 


104 


104 




104 


10 5 


104 



TOTAL 



1i» 
22 

9 



GBADOATES 



3 
10 
9 



5T8 tfcAE 



6TH YEAH 



TOT^i 


GBACOATES 


324 


71 


338 


74 


361 


84 


377 


36 


400 


97* 


471 


101 


414 


9S 


417 




«17 


104 



1ST rzkh 



PHTSXCIAHS* 
2PD TSAB 



ASSISTAUT ASD DEKTAL TBEtAPISr ?B0G?4«S 
3BD YEAR <*TH TEA» 



TOTAL 



V DATA OBTAIiED FiOH SCHOOLS OB rBCB CAPI'^TIor APPLICATIOBS AS fOLLOtS: ACADEPIC TEAH3 197C«7 1 ARf; * 1 -7 2 FBCfl ' ^^^^ ^^^J-J^*"? 

1972-73 ?tOfl rT73 APPLlCATIO>«S, 1973-74 i ftV4 A PPlIC AtlOSS, 1974-75 FRO?! FY75 APPLICATICHS , 197-3-76 FPOfl FT 1976 APPLlCATiOiS 

A»D 1976-77 THFOOGH 1 978-^79 FBO« FY 197? ^PPLXCATIORS 
2/ HOHBEfi OF PHPFATEBS IICIrUDED If. FIEST-TEAS EHJ^OlLKErT » 



87 



EMC 



8ti 



E9H0LIBE9T DATA 1/ 



0«IYt«SITT OF IlLmoiS BBOICAL CliTfa 



H70-71 
tf7l-72 
1972-73 
1f73-7* 
«7*-75 
1975-76 
197$-77 

1977- 78 CESt.) 

1978- 79 CBST.) 



1ST TEAS 



21 
28 
11 



5 

18 

26 



THBEE-TEiB P60CfiA8S 
3SD TSAfi 



9 
9 
30 



HEDZCIif 



TOTAL 



35 
55 
67 



6BAD0ATES 



9 
9 
30 



ACIDC81C TIAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7^ 
l97t-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



<ESTO 
(iST.) 



ACACE8IC TEAS 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-7J 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST*) 

1978- 79 lESTO 



1ST TEIE 



226 
25 1 
280 
28« 

^41 
349 
3a3 
3^2 
3<J2 







rEAB, FOOH-TEAB 


A8D LOiGEB 




20D TEAB 


3RD TEAB 


«iTB TEAS 


1)2/ 


226 


206 


192 


2)2/ 


329 


212 


206 


13)2. 


2«3 


2241 


209 




273 


226 


218 


9/2/ 


275 


27 3 


215 


%)2/ 


3«7 


302 


271 


1)2/ 


356 


371 


309 




352 


357 


369 




355 


352 


357 



5TH TBAt 



6Ta TEAS 



tST TE*B 



PHTSICIABS* ASSISTANT AiD OEfTAL THEBAPIST PIOGSAHS 
2WD TEAR 3BD TEAS 4T8 TEAS 



TOTAL 
850 
898 
956 
1,001 
1, 10« 
1,269 
1, 379 
1,^.20 
1,406 



TOTAL 



GBADOATES 
189 
206 
209 
218 
215 
271 
298 
369 
357 



1/ DATA OBTiliED FEOg SCHOOLS OF- FBOfl CAFITATIOi APPl 
1972-73 FBO« Fr73 \PPLICAT: OBS, 1973-7** FHOR FT 
ABD 1976-77 T8B00GH 1978-79 fSOU FT 1 97\ APPLIC-. ^ 

2/ BOBBEP Of Pr'EATEBS IBCLnDED I» FIBST-TEii> EHBOLLHEBT 

\ 



PPL-^ATIOBS AS FOLLOWS: ACIOESIC TEABS 1S70-71 AiD 1971-72 Ft02 FT72 APPLICATIOBS, 
7«l Ai'PLlCATIOBS,„J[97il-.75 FE08 FT75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOB FT 1976 APpt rCATXOBS 

ATIOBS* ^^--^ 



45 



EVBOLLHEVT D%TA 1/ 



Sl€tt«i •tltllSItr At XVDIAVAfOtIS 



HBDICIVE 



ftCAOUZC tut 

tS73-n 

f«75*7« 

1«77-7$ CtSt.) 
l97t-79 CBST.) 



iCMiic ftii 

H70-71 
lf71-72 
IS72-73 
t973-7% 
•f7t-75 
lf75-76 
1S7«*77 

W7-7$ CIST.) 
1578-7$ ('ST.) 



1571- 72 

1572- 73 
1513-7* 
l57%-75 

1575- 76 

1576- 77 

1517-78 (1ST.) 
157S-79 (1ST,) 



1ST TUB 



2iD TEIfi 



T8RBE-TEI8 P80GBIHS 
3BD YSIfi 



TCTIt 



TiO-TEA?l, ronF-TEIR A«0 L0B6EB 



1ST TBAB 

250 
273 ( 
290 
305 
305 
318 ( 
316 ( 
305 
305 



1)// 



13)2/ 
11)2/ 



2BD TEAB 

233 
259 
282 
306 
327 
321 
309 
305 
305 



3ED 



TEiB 
21* 

222 
2419 
258 
277 
29* 
317 
323 
323 



4 TB 



TEAB 
21* 
21* 
223 
2*9 
260 
273 
286 
305 
305 



PItOClIHS 
5TH TEIB 



6TH TE&B 



1ST IBAB 

12 
20 
20 
2* 



PHTSICIMS* ASSlSTirr WD DEBTIL THBBIPIST PBOGBIBS 
2BD TEAB 380 TEAB UTH TEAB 



12 
IB 
19 
25 



TOTAL 
911 
968 
U0»* 
1, 118 
1, 169 
1,206 
1,228 
1,238 
1,238 



TOTAL 

12 
32 
38 
*3 

:5 



GB A DO A IBS 



GBAD0ATES 
21* 
21* 
223 
2«9 
260 
272 
286 
305 
305 



ABC 1ST6-77 TBlOOGi 1978-79 PB08 PT 1977 APPLlCATIOBS* 
7/ BOBBEF r BEPEITEBS IBCLODED If PIBST-TEAS EBBOLLBEIT, 



90 



91 



EiSOlLSSfiT D*T* V 



t}l2fei3ZTT OF lOHk 



iCADlBXC tfAS 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7» 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 C15T0 

1978- 79 (15?*) 



1ST YE*B 



2^D lEiB 



3BD T?Ar 



ACiCffllC flA8 
197C-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7Q - 
197t»-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



t971-72 

1972- 73 

1973- 7« 
197«*-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 {£fT, 



V Dili OfcTAIHE 



















1 ST 2il r 






f ? Jl t£ 


J H w y FA 6 




6T-I TtA^ 


TOTAt 




















1 ) •/ 






1^7 








168 { 


2) 2/ 






^60 






eof 


175 { 


t /, 






15 » 


1 ^, c 

• ^ V 




64 


175> { 


2/ 




we> 


ISl 






6^8 


t7S 








17 t 






068 


176 i 






It 


173 


* J66 




69 T 


175 






17' 


ns 


173 






W=> 










1?S 




?00 




- * - " - t 


















I h t 






'•TH ItAi 




































































*4 i 


















< 






* 1 


























f8G* ,.vh<;jL: 

















• At" 



Airs 

1 71 
t }' 



ft7^' 



93 



E«B0LL1E»T DATA V 



evzfusm or misas _ tagEE-YEAB progba«s 



HBDICIME 



ACIONXC TEie 

It 10-71 

tf71-72 

W72-73 

1ft3-74 

1f7*-7S 

1975-76 

1t76-r? 

1tn-78 CiST*) 



ACIDIBIC tin 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197*-'^5 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 Cist.) 

1978- 79 (EST*) 



ACADtSIC TIAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197<i-7< 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7e (BSto 
1976-79 (EST.) 



1ST TtAB 








2)2/ 


157 


( 


3)2/ 


166 


{ 


3)2/ 


168 


i 


S)2/ 


213 


{ 


15)2/ 


206 


i 


6)2/ 


119 






30 







2VD TEAB 



38D TEAB 



TOTAL 



GRADUATES 







162 




170 


m5 


160 


165 


210 


1S8 


20tt 


20 7 


1 17 


202 



146 




302 




383 


5S 


483 


1U5 


538 


166 


57a 


157 


530 


207 


3U9 


202 



^ TEAS 

131 ( 



2)2/ 



2I{D TEAt 
126 
13<» 



B3 
170 



TWO-YEAS, ro'.a-tEIB Afc. JUGEH PBOGRAHS — 
3»D TEAB lEAB 5TH TtAB 

126 12^ 
120 126 
Ml 115 
75 123 
17 «6 
8 
16 
10 
10 



6TH TEAP 



31 



TOTAL 

507 
380 
2«»6 
198 
63 
3 
16 
93 
261 



i>SISTilHT A«D DEiTAL THEBAPIST PEOGBAHS 



iST TEAB 



PHtSlCIAKS* AbS] 
2nt TEA?. 3HD TIAR ^TH TEAB 



TOTAL 



GBADuATES 
122 
126 
119 
122 
46 
8 
10 
17 
15 



1/ CATA OETAXBEP fBOH SCHOOLS 08 r?OH 



JJ^PITATIOB APFLXCATIOIS AS rOLLO«$:' 



iC»OEHir rE*«S 1970-71 197,-72 FROH ftp APPUC.TIOM^^ 



4«D 1976-77 TH.OOOft '978-79 "-'O'," "^.'^ t"' 



^97:-7S fK0rPT7nrPtmTT0is: 197^ fBOH fY 1976 »»UIC»TIO»S 



95 



ERIC 



ENROLL?*ENT DATA 1/ 



OIIIVSBSITY OP KEKIQCKY 



ICIDtHIC YIAR 

1970- 71 V 

1971- 72 \ 

1972- 73 ^ 

1973- 74* 
l97*-75 

1975- 76- 

1976- 77 

1977- 78 (ESr.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST TEAR 



2VD YEAR 



THREE-YEAR PfiOGSABS 
3RD YEAR 



BEDIC^HE 



TOTAL 



'RADOATES 











TtfO- 


YEAR, FOOR-YEAfi 


AND LOMGES 




























ACADEHIC YEAR 


1ST YEAR 




2ND YEAR 


3RD YEAR 


4TH y^AB 


5TH YEAR 


6TU TEAR 


TOTAL 


GRADOATES 


1970-71 


89 


( 


1)2/ 


90 


86 


75 






34 0 


75 


19J1-72 


103 


( 


3)2/ 


87 


85 


85 






360 


85 


1972-73 


106 


( 


5)2/ 


1C^ 


90 


83 






382 


83 


1973-7«l 


109 


( 


1)2/ 


10U 


99 


90 






402 


90 


1974-75 


111 


( 


3)2/ 


101 


104 


97 






413 


99 


1971-76 


113 


( 


5)2/ 


107 


107 


101 






4^8 


100 


1976-77 


110 


( 


2)2/ 


10a 


107 


104 






425 


103 


1977-78 (EST.) 


111 






108 


108 


106 






433 


106 


1978-79 (EST.) 


108 






111 


110 


109 






438 


109 



ACADEHIC YEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- /5 
1375-76 
1976-77 

19;:-78 (EST.) 
1978-79 (EST.) 



1ST YEAR 



PHYSICIANS' 
2ND YEAS 



ASSISTAKT AND DEiTAL TBERA^IST PROGRAHS 
3RD YEAR 4TH YEAR 



TOTAL 



1/ DATA OBTAINED FBOB SCHOOLS OB PROII CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOtfS: ACADEHIC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FROH ry72 APPLICATIONS, 
1972-73 PROH FY73 APPLICATIONS, 1973-74 FROH FY74 APPLICATIONS, 1974-75 FROH PY75 APPLICATIONS, 1975-76 FROH FY 1^76 AfPLlCATIONS 
AND 1^76-77 THROUGH 1978-79 FROH FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ NOHBER OF REPEATERS INCLODED IH -FIRST-YEAR ENROLL.IENT. _ 



9G 



49 



,97 



EHBOttBElIT DATA 1/ 



OlXfBtSXtY or lODISflitB 



HEOICIME 



acmsic TiAB 

1970-71 
1S71-72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(ISI.) 



KIDBilC TiAl 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(1ST.) 
(EST.) 



ACADISIC TIAi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(1ST.) 



1ST TBAB 



2!ID YEAB 



THBEE-YEAB PROGBAfiS 
3BD YEAH 



TOTAL 



1ST TEAB 



127 
126 
139 
135 
138 
138 
138 
Ul 
135 



2)2/ 

1) 2/ 
*)2/ 

2) 2/ 

3) 2/ 
3) 2/ 
3)2/ 



1ST TEAB 







2MD TEAR 


3B0 YEAB 


4TB YEAR 5TH YEAB 


96 


8B 


91 


119 


93 


87 


127 


lis 


93 


138 


125 


118 


133 


136 


123 


140 


129 


135 


141 


143 


126 


139 


145 


141 


141 


139 


145 


PHYSICimS* 


ASSXSTAtIT AKD 


DEIITAt THBBAPISr FBOGHABS 


2JID YBAB 


3H0 YfAB 


4TB YEAB 



6TH ^EAB 



TOTAL 
402 
425 
477 

516 
530 
542 
548 
566 
560 



TOTAL 



GR ADOATES 



GBADQATES 
90 
87 
93 
118 
123 
135 
127 
141 
145 



1/ OATA OBtAIIIED FBOH SCHOOLS OB 
1972-73 FBOB FY73 APPLICAIIOiS, 

AVD 1976-77 TBBOOGH 1978-79 FBOR FY 1977 APPLICATIOWS 
2/ BOBBEB OF BEPEAIEBS IBCLODED IH ElBST-YEAB EBBOLLHEHT. 



98 



50 



ERIC 



99 



EIIBOLL82XT DATA 1/ 



lOOXSUVA STATE aVIfEBSITT HC «E« OBLBAV 



THRCS-TEAfi PBOGRAfIS 



flSOICIllE 



ACAOBRIC TEAS 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
1,973-74 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST TBAB 



2N0 TEAR 



JRO TBAB 



TOTAL 



GRAOOATES 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 
197/-78 
1978-79 



(EST.) 
(ISTO 











TEAR, FOUR-TEAR 


AiD LOBGER 








ACADBRIC TEAfi 


1ST TEAi 




2ND TEAR 


3RD TEAR 


4JU TEAR 


5TH TEAR 6TU TEAR 


TOTAL 


GRADOATES 


1970-71 


147 ( 


3)2/ 


143 


128 


118 




536 


118 


1971-72 


149 ( 


6)2/ 


143 


136 


127 




555 


127 


1972-73 


157 ( 


3)2/ 


150 


136 


134 




577 


134 


1973-74 


145 ( 


1)2/ 


149 


144 


136 




574 


136 


1974-75 


149 ( 


2)2/ 


143 


152 


143 




587 


143 


1975-76 


182 ( 


2)2/ 


139 


140 


151 




612 


151 


1976-77 


188 C 


5)2/ 


177 


138 


139 




642 


139 


1977-78 (EST.) 


184 


177 


179 


136 




676 


136 


1978-79 (EST.) 


175 




184 


177 


179 




715 


179 








PHTSICIAHS 


• ASSISTABT ABD 








ACACiniC TEAR 


1ST TEAR 




'2BD TEAR 


3RD TBAB 


4TH TEAR 




TOTAL 





1/ DATAOBTAIRED FBOB SCHOOLS OR FROB CAPITATIOB APPLICATIORS AS FOLLOBS: ACADBHIC TEARS 1970-71 AKD 1971-72 FROH FY72 APPLICATIOHS, 
1972-73 FBOB FT73 Al'PLICATiOBS, 19'<3-74 FROB Ft74 APPLICATIOBS, 1974-75 FROK FT75 A PPLICATI OHS, 1975-76 FBOB FY 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 THROtJGH 1978-79 FROB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ KnBBER OF REPEATERS IRCLODBD IH FIRST- TEAR ERROLLBBBT. 



EKLC 



100 



51 



lOJ 



BilOLLBBVT DATA 1/ 



lOOXSX&tA STATI OVIfBISXTT flC SBBEflPOBT 



iCBOmc TCU 

lf70-71 

tt71-72 

lf72-73 

1973*7« 

lf7»*75 

1f7S-76 

1976- 77 

1977- 78 
197«-79 



(ISt.) 
CEST.) 



ICADB8XC TIU 

1970- 71 

1971- 72 
1972*73 
1973-78 
1978-75 

1975- 74 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



CIST.) 



iCA888XC TEAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 78 

1978-75 * 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (ESTO 



1ST TEAB 



2BD TBAB 



TBRBB-TBAB P60GBAHS 
3BD TEAS 



HEDICIBK 



TOTAL 



GfiADOATES 



1ST TBAB 
32 
80 

82 ( 
81 

83 i 

97 ( 

98 ( 
98 
96 



1ST TBAB 



TffO-TBAB, POOB-TEiB AID tOBGEB PBOGBABS 



1)2/ 

1)2/ 

1) 2/ 

2) 2/ 



2BD TBAB 
33 
33 
80 
85 
82 
87 
98 
97 
98 



TIAB 


4TH lEAB 


5th TBAB 


6TH TBAB 


TOTAL 

65 


GBADOATES 


33 








106 




33 


32 






147 


32 


01 


29 






156 


29 


43 


81 






169 


41 


42 


41 






227 


41 


46 


41 






279 


41 


90 


45 






330 


45 


97 


90 






381 


90 



— PBTSICIABS' ASSISTABT ABD DBBTAL THBBAPIST PBOGBABS 
2BD TBAB 3BD TIAB 4TH TBAB 



TOTAL 



1/ OATP OBTAIBBD FBOB SCHOOLS OB FBOB CAPITATIOB APPLIC1.TI0BS AS FOLLOBS: ACADB8IC IBABS 1970-71 ABD 1971-72 FBO« FT72 APPLICATIOBS^ 
197^ 73 PB08 FT73 APPLICATIOBS, 1973-74 FBOB FT74 APPLICATlOBS, 1974-75 FfiOB FI75 APPLICATlOiS^ 1975-76 FBOB FT 1976 AFfLICATIOBS 
ABD 1976-77 TBBOOGH 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BOBBBB OF BBPEATBBS ZBCLODBD IB FIBST-TEAB EBBOLLBEBT. 



52 



102 



103 



BKaOLLSBVT DATA 1/ 



TOUM OVIVUSITT 



ACADEBIC TEAl 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 (fST.) 



ACADBBIC TIAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (ISI.) 

1978- 79 (1ST.) 



ACADB8IC tlAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- ^4 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- '»9 (fST.) 



BBDICIME 



1ST TEAS 



21ID TEAR 



THEEE-TEAR PBOGHARS 
3RD TEAR 



TOTAL 



GRADOATES 
5 



1ST TEAR 



141 
139 
149 

151 
151 
149 
150 
149 
148 



3)2/ 
1)2/ 
1)2/ 
3)2/ 
3)2/ 

1) 2/ 

2) 2/ 





TEAR, r03R-TEAR 


AMD LORGER 








2V0 TEAR 


JRD TEAR 


4rH TE^R 


5TH TEAR 


6TH TEAR 


TOTAL 


141 


132 


125 






539 


142 


140 


132 






553 


143 


183 


139 






574 


151 


f44 


140 






5S6 


148 


ISO 


104 






593 


150 


147 


148 






594 


149 


ISO 


145 






594 


150 


ISO 


150 






599 


150 


ISO 


150 






598 



GRADOATES 
124 
127 
139 
140 
144 
147 
145 
150 
150 



1ST TEAR 



PHTSICIARS* 
2VD TEAR 



ASSISTAMT AID DERTAL TttSRAPlST PR06RABS 
3RD TEAR 4TH TEAR 



TOTAL 



1/ DATA 0B1AIR8D PROS SCHOOLS OR ftOfl CAPITATIOR APPLICATIORS AS fOLLORS: ACAOEHIC TEARS 1970-71 1971-72 PROB PT72 APPLICA«^ 

1972-73 FROB FT73 APPLICATIOMO, 1973-74 PROB PT74 APPLICATIORS, 1974-75 PROB PT75 AI PLICATIORS, 1975-76 PROB PT 1976 APPLICATIORS 



2/ 



AMD 1976-77 THROOGH 1978--* iTPOtf PT 1977 APPLICATIORS. 
M08BER OP REPEATERS IBCLODED IM FIRST-TEAR EMR0LL8BMT. 



53 



104 



105 



BHfiOLlRBlIT DATA 1/ 



40ttS lOPKIVS OIXfBRSXtX 



ACAOBmC /EAB 

lf71-72 
M72»73 
1$73-74 
«7*-7S 
lf75-76 
W76-77 

1977-7« (1ST.) 
IS7a-79 (ISTO 



1ST IBAl 



2«D lEAB 



THBEE-TBAB PBOGBARS 
JBD IBAfi 



RIDICIIIE 



TOTAL 



GB ADO AXES 











TWO- 


TEAB« rO0B-YEAB 




ACADtAtC fZAB 


1ST TBAB 




Zn TBAB 


3BD TEAB 


4TB TBAB 5TH TEAB 


H70-71 


110 






100 


102 


95 


IS71-72 


115 






110 


105 


96 


1972-73 


122 


( 


2)2/ 


115 


105 


109 


1973-74 


121 


( 


1)2/ 


124 


114 


103 


1974-75 


122 


c 


2)2/ 


118 


121 


116 


1975-76 


121 




2)2/ 


119 


114 


125 


1976-77 


120 




122 


124 


117 


1977-78 <BST.) 


120 






120 


120 


117 


1978-79 |iST»5 


120 






120 


120 


120 










PBTSICIABS 


• ASSISTANT ABD 


DENTAL THBSAPIST PHOSBAHS - 


ACADEBIC TEAB 


1ST TEAB 




2BD TEAB 


JBD TEAB 


4TH TEAB 



6TH TEAB 



1971- 7i 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(BST-) 
(EST,) 



TOTAL 


GBADUATES 


407 


95 


426 


96 


451 


109 


462 


103 


477 


116 


479 


125 


483 


117 


477 


117 


480 


120 


TOTAL 





1/ DATA OBTAIBBD EBOB SCHOOLS OB EfiOB CAPITATZOB APPLICATIONS AS POLLOVS: ACADEBIC XEABS 1970-71 AND 1971-72 PBOH PT72 APPLICATIONS, 
1972-73 FBOB PT73 APE^ICATIONS, 1973-74 PBCH PT74 ACPLICATlOf S, 1974-75 FBOH Py75 APPLICATIONS, 1975-76 FBOH Ti 1976 APfLICATlONS 
ABO 1976-77 TRBOUGB 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICAT^ jNS, 

2/ BDBBBB CF BEPBATEBS INCLODED IN PIBSX*TEAB ENROLLRENT. 



ERIC 



106 



54 



10' 



sxxmsm or aitiuvo ^aopBssioMusces 



KAOliXC Hit 

1«70-71 

1f71-72 

1972*73 

1973-74 

19711-75 

1975-76 

l97$-77 

1977- 70 'jsr*} 

1978- 79 (EST.) 



AC4CEBIC Yf&H 

1971- 72 

1972- 72 

1973- 7<l 

1974- 75 
1975*76 
1976-77 
1J77-78 
1S78-79 



(EST.) 



1ST T»A« 



2Vfi TBU 



■ TBBBJB-TEAB PBOGBlHS 
3BD IBBB 



BBDICIBE 





TOtlkt 



GBADOBTBS 



tBO-IBBB^ rOOB-IBBR BBD LO* BB PBOGBBHS 



BCADB8IC TlAfi 


1ST TBBB 




2BD TZBB 


3BD TEBB 


1970-71 


145 ( 


1)2/ 


142 


139 , 


1971^72 


1M ( 


1)2/ - 


K7 


137 


1972-73 


162 ( 


7)2/ 


137 


147 


1973-74 


162 i 


7)2/ 


153 


/ 133 


1974-75 


169 ( 


3)2/ 


r59 


160 


%^ 0 ^ • C 


173 ( 


6)2/ 


171 • 


171 


1976-77 


t84 ( 


9)2/ 


168 


176. 


197' 


175 




1 76 


169 


19* 


175 




* 175 


17^ 



4TH TliAR 5TB TBI 6 


• 6T8' TIBS 


TOTBL 


GBBDOBTBS 


129 . 
137 




555 

564 ^ 


127 
137 


137 




583 ^ 


A 107 


137 




585 


137 


132 




620 


133 


1S8 




673 


158 


164/ 




692 


164 


'188 




708 


»176 


179* • 




705 


168 



1ST TEAR 



PKTSICIABS* 
21IP TEBB 



BSSISTBiT Biro DEiTBt TBBBBPIST PDlOGBBfiS 
iBD YEAB 4'TH TEBB 



TOTAL 



r 



\j ftlTi oPTiTlFn rKOH SCHOOLS OB PaOi CBPITBTIO^ BPPLICinOiS BS FOttOBS: BCADB8IC TEBBS 1970-71 BHD 1971-72 F808 rT72 APPLICATIONS, 
^ VrnXl ^%^^ ApluCBTIOiS, 197i|-75 FBOB PI75 BPPtlCiTIOiS, 1975-76 FBOH ft 1S76 BPPLICBTICHS 



BHD 1976-77 THBOOGH 1978-7L *B0» FT 197T BPPLICBTIOBS. 

2/ »C«BE8 OF BEPEITERS IHCLODEb in FIBST-TBAB BHfiOLtBE^' 




55 



108 



109 



BIIOUaBVT Dm V 



lOSTOI VIXf BtSJ(f T 



flEDICIMB 



















MI0t8ZC TIU 


^ • 1st 


TlAt 




2ID IBU 


3BD TBAB 




If 70*71 




30 


i 


1)2/ 


33 


23 








36 


i 


3) 2/ 


27 


31 


\ 


If 72-73 . 




37 >-,1)2/ 


37 


27 




«f7J-74 




36 


i 


2)2/ 


35 


35 




lf7«-75 




«0 


31 


35 




lf75-7$ 




46 






36 


29 




1f7«-77 




39 






82 


38 




tf77-7t lISTv) 




83 






39 


39 




If 78-79 (B^*) 




83 






83 


39 
















TBAB, FODB-TBAB 


AID LO 3E8 


icmaic iBu 


1st 


TBU 




28D TBAB 


3B0 Tf»B 


4T8 TtAB 


If 70- 71 




60 


V 


2)2/ 


68 




56 


If 7 1-72 




72 


i 


2)2/ 


62 


6t> 


62 


1972-73 




88 


( 


3)2/ 


73 


66 


66 


If 73-7* 




87 


( 


^)2/ 


91 


73 




lf7%-75 




85 


i 


2)2/ 


91 


89 


70 


1f75-7fi 




95 


i 


2)2/ 




101 


93 


1976-77 




93 






98 


101 


1977-78 |BST.> 




90 






99 


105 


100 


.1970-79 IBS?*) 




90 




r 


90 


99 


105 












PHTSICIABS 


* ASSISTABT A8D 


DBBTA\ THBl 


ACAD18IC TBAI 


1ST 


TBAI 




2BD TBAB 


3BD TEAS 


4TB TBAB 



1971- ?2 
1f72-7i 
1973-78 
1978-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



IBST.) 

(tst-) 



TOTAL 



6BAD0ATBS 



6TH TBAB 



86 


23 


94 


31 


idi 


27 


106 


35 


106 


35 


111 


29 


115 


34 


121 


39 


125 


39 






TOTAL 


GBADOATBS 


^47 


55 


262 


62 


289 


66 


317 


66 


335 


70 


363 


93 


390 


iOO 


39« 


. 100 


384 


105 



TOTAL 



1/ DATA OSfAtBED PB08 SCHOOLS OB PBOB CAPITAnOi APPLXCATIOfiS AS rOLLOHS: ACADBHIC TBASS 1970-71 ABD 1971-72 PBOfl PT72 iPPLICATIOBS, 
1972-73' PBOB PT73 AP^LXCITIOBS, 1973-74 PBOB PT74 A PPIICATIOHS, 1974-75 \ gon PY75 APPLICATIOBS, 1975-76 PuOQ ?T 1976 APPLiCATIOBS 
ABD 1976-77 TBBClbcB 1578-79 PBOB PI 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BOBBBB OP RfPBATBBS IBCLODBD IB PIBST'TBAB BUBOLLBBBT* 



110 



56 



ZViiOLLRriT DATA V 



lamio Qvifiism 



TBBBE-fEAB PSOGBABS 



HIDICXBf 



ACiBtBXC ttll 

If 10-71 

If 7 1-72 

lf72-73 

1f73-7<l 

1f7#-75 

1f75-76 

1f76-77 

If 77-78 

1978-79 CBST.) 



ISt TBAI 



2BD TEAB 



3BD TZAB 



TOTAL 



GBADOATCS 



ACAD3BIC lEAK 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
lf73-7% 
1f78-75 
1975-76 
1978-77 

1977- 78 

1978- 79 



CESTO 
««ST.) 



iCACEBIC TIAI 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
1978-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CIST.) 

1978- 79 (IST.) 



1ST TEAB 
139 ( 
166 ( 
165 
168 ( 
165 
165 
168 ( 
166 
165 



1ST TEAB 



1)2/ 
1)2/ 

3)2/ 



3)2/ 



TfO- 


TBAB, rOOB-IEAB 


AVD LOVGBB 








2BD TBAB 


3BD TEAB 


8Ta TEAB 


STB TEAB 6TB TUB 


TOTAL 


GBAD8ATES 


140 


166 


160 




605 


159 


137 


178 


157 




638 


155 


168 


165 


171 




665 


171 


165 


168 


179 




676 


179 


170 


168 


166 




669 


163 


166 


172 


161 




668 


165 


160 


171 


171 




670 


171 


170 


157 


174 




667 


178 


16^ 


170 


160 




663 


160 


PHTSICIABS 


• ASSISTABT AVD 








2VD TIAB 


3BD TEAB 


8TB TBAB 




TOTAL 





1/ DATA OBTAIBED PBOB SCHOOLS OB PBOB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS FOtLOBS: ACADBBIC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 PBCB PT72 APPLICATIOBS, 
1972-73 yBOB FT73 APPLICATIOBS/ 1973-78 PBOB FT78 APPLICATIOBS, l974-t5 PBOB FT75 APPLICATIOBS, 1975-76 fBOI» ft 1976 APPLICATIOBS 
ABC 1976-77 TBBOOGB 1978-79 PBOB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BOBBBB OF BEPEATEBS IBCLODED IB FIBST-TEAB EBBOLLBBBT. 



112 



57 



113 



BiBOLLBZVT DATA 1/ 



TCffs niffism 



ICMXBZC YtAl 

1f71-72 
ff72-73 
1S7>7* 

1t75-7« 

1S77*7« <I5?.) 
197««79 CISTO 



0ZDlCZIfB 



ICADieiC lIAt 

1971-72 

1i72-73 

1973-7* 

197*-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 .CtSTO 
1976-79 C«ST.) 



1ST TIAB 



21ID TEAB 



THBZB-TEAB PB06IABS 
3BD TEAB 



TOTAL 



GBADQATBS 



TtO-IEABr FOOB-TEAB ABD L0B6BB PB0CBA8S 



MA9B«IC TEAB 


1ST TBAB 




2BD TBAB 


3BD TEAB 


6TB TEAB 


5TH TBAB 


6TH T%B 


TOTf I 


6BAD0ATBS 


1970-71 


122 




12(1 


162 


.125 






513 


123 


1971-72 


132 




126 


16 a 


160 






560 


160 


?972-73 


U2 C 


3)2/ 


127 


15 3 


167 






569 


167 


1973-7* 


1*6 




UO 


156 


153 






593 


153 


1976-73 


152 ( 


5)2/ 


165 


152 


156 






605 


155 


. 1975-76 


150 I 


3)2/ 


169 


163 


156 






616 


156 


1976-77 


149 ( 


3)2/ 


167 


166 


166 






626 


162 


1tn-76 |BST.) 
1976-79 CBST«) 


1116 




169 


166 


166 






623 


166 


166 




169 


166 


166 






623 


166 



1ST TEAB 



PBTSICIABS* ASSISTABT ABO DBBTAL THEBAPXST PB0GBA8S 
2BD TEAB 38D TBAB 6TH TEAB 



TOTAL 



1/ DATA 08TAXBBD PB08 SCBOOLS OB PBOB CAPITATtOB APPLICATXOBS AS POLLOBS: ACAOEBIC TBABS 1970-71 AMD 1971-72 FfiOfl FT72 APPLICATIOBS, 
1972-73 PBOB PT73 APPLICATIOBS, 1973-76 PBOB PT76 A PPLICATIOiS, l97«i-75 PBOB PT75 APPLICATIOBS, 1975-76 PBOB PT 1976 %PPLICATIOBS 
ABD 1976-77 T8BO068 1976-79 PBOB PT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BOBBBB CP BBPBATBBS IBCLODED IB PIBST-TBA6 EBBOLLBEBT. 



114 



58 



115 



EVBOLLREVT om 1/ 



OIlftBSXTY OP HJtSSACBIISZTTS 



ACIUBBIC TEAB 
1S70-71 

1971- 72 

1972- 73 
1975-74 
197*-75 
1975-76 
:9^76-77 

1977- 78 

1978- 79 



(1ST.) 



ACIDtBIC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (BST.) 

1978- 79 CIST.) 



KTICinXC THE 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7« 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAB 



2VD YEAB 



THfiEE-TBAH peOGBAtiS 
3BD YEAS 



SEDICirS 



TOTAL 



GBADOATES 



TBO-YEAB, rOOB-YEAB AID tOIGEB PBOGBABS 



1ST YEAR 




2«D YSAB 


3BD YEAB 


4T8 TBAB 


5TB YBAB 6TH YUB TOTAL 


GSAD'uATBS 


16 










16 




24 




16 






40 




24 




24 


16 




64 




40 




24 


24 


16 


104 


16 


64 




40 


24 


24 


152 


22 


102 ( 


2)2/ 


64 


40 


26 


232 


26 


101 ( 


1)2/ 


101 


64 


40 


106 


39 


102 




102 


99 


65 


368 


65 


100 




102 


107 


99 


408 


99 



1ST YBAi 



PHTSICIABS* ASSISTAVT AID DSBTAL TUBAPIST PBOGBABS 
2IID TEA& 3BD TEAB 4TB XBAB 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIBED FBOB SCHOOLS C8 KBOfl CAPITATIOB APPLICATIOBS AS POLLOBS: ACBDEHIC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 PfiOH ri72 >PP.7CATI0BS, 
1972-73 PBOB PY73 APPLICATICHS, 1973-74 PBOB PY74 APPLICATIOBS, 1974-75 FBOB rY75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOB PI 1976 APr:.ICArX0RS 
ABD 1976-77 TBEOUGB 1978-79 PBOB FY 1977 APPLICATIOBS. 

2/ HOBBEB OP BEPEATEBS IBCLODED IB 5IBST-YEAB EBBOLLBEBT. 



116 



59 



117 



EII0LLH8IT DATA 1/ 



aXCnCAl STAtB OlIVlftSIfT 



R2DICIIB 



tci»uic Tm 

tS10-71 
I97l-7a 

1S73*7« 
1t7*-75 
1975-76 
tf7«-77 
1977«7t 
197i-7$ 



Cist.) 
list. I 



ICA0BH1C ItAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 - 

1975- 7$ 

1976- 77 

1977- 71 
1970-79 



CIST.) 
(ISt.) 



ACACIilC 
1971-72 
4972-73 
1973-7* 
197<l-75 
1975-76 
1970-77 
1977-76 
1970-79 



TBAt 



CIST.) 

list.) 



1st TBA8 



aiD TBAB 



tHtEI-TSU PB06BA8S 



3ID TBAB 



TOTAL 



GBADOATBS 



1ST TBAB 

415 

05 ( 
80 I 
93 I 

110 

105 

109 ( 

195 

105 



TBO-TBAB« POOB-tBAB ABD LOBGEB PB0GBA8S — 

5TB TBAB 



1) 2/ 

2) 2/ 
1)2/ 



<l)2/ 



2BD TBAB 


3BD TBAB 


4TH TBAB 


30 


30 




44 


34 


31 


81 


52 


32 


88 


80 


52 


107 


92 


71 


128 


86 


91 


112 


109 


91 


110 


111 


lie 


105 


110 


111 



6TB TBAB 



TOTAL 
105 
194 
253 
313 
380 
410 
421 
436 
431 



GBADOATBS 

31 
32 
52 
71 
89 
91 
110 
111 



1ST TBAB 



PBISICIABS* ASSISTABT ABD DBBTAL TBBBAPIST PBOGBABS 
2BD TBAB 3BD TBAii 4lT8 TBAB 



TOTAL 



«... n>«iTMVn Vftnn «riiftftT s Oft FBfiR CAPITATIOB APPLICATIOBS i^S FOLLCBS: ACADEMIC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 FBOB FT72 APPLICATIOBS, 

\Xn^^VVl^^ ^^^^-^5 FBOB FT75 APPLICATIOBS. 1975-76 FBOB FT 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976^77 TBB00C8 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIOBS. 
2/ BOBBBB OF BEPBATBBS IBCLODED IB FIBST-TBAB EBB0LL8BBT. 



118 



60 



119 



EIB0LZ.8EIT DATA 1/ 



OI2VB9SZf I OP BlCaiGAM 



HBDICIIF 



THMl TBAB PBOGBASS 



ACAOBBIC TtAI 

1970- 71 

1971- 72 
1932-73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (fST.) 

1978- 79 (SSt.) 



1ST TEAB 



32 



2ID TSAB 



3BD TEAB 



TOTAL 



32 



6BAD0AT5S 











TEAB, POOB-TBAB 


ABD L0B6EB 








ACADBBXC TIAB 


1ST TEAS 




2BD YEAR 


3BD TEAB 


atfi TEAB 


STB TEAB 6TB TEAB 


TOTAL 


6BAD0A1ES 


1970-71 


244 ( 


19)2/ 


221 


192 


202 




859 


202 


1971-72 


246 ( 


21)2/ 


226 


213 


191 




876 


191 


1972-73 


247 ( 


10)2/ 


241 


213 


205 




906 


^ 205 


1973-74 


248 ( 


11)2/ 


249 


234 


216 




947 


216 


1974-75 


249 ( 


12)2/ 


238 


229 


230 




946 


230 


1975-76 


215 ( 


10)2/ 


239 


233 


227 




914 


227 


19711-77 


242 ( 


4)2/ 


245 


240 


231 




958 


230 


1977-78 (EST.) 


244 


240 


228 


231 




943 


257 


1978-79 (EST.) 


240 




241 


233 


196 




910 


241 

* 








PHTSICIAVS 


« ASSXSTABT ABD 








iCAClBiC TEAS 


1ST YEAB 




2ID TEAB 


3BD TEAB 


4Ta TEAB 




TOTAL 





1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(1ST,) 
(EST.) 



1/ DATA OETAIVBD PBOfl SCBOOLS OB PBOB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS P0LL08S: ACADEBIC TBABS 1970-71 ABD 1971*72 PBOH Pf72 APPlZC/'tTIOBS, 
1972-73 PBOa PT73 APPLICATIOBS, 1973-74 PBOR PT74 APPLICATIOBS, 1974-75 PBOB PT75 APPLICATIOBS, 1975-76 PfiOB fX 1976 APPLICATIOBS 
ABS 1976-77 TBBC0GB 1978-79 PBOB PT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ MOBBEB OP BEPEATEBS IBCLODED IB PIBST-TEAB EBBOLLBEBT. 



120 

121 




ffft^n fist.) 



nthlt CIST.) 

mt-7f list.) 



If 73*74 
1f7*-75i 

1f7€-77 
If77*7« 
1978-79 



CtST.) 



1ST Ym 



TBBSB'TBiB PIOGBABS 
>2BD TB&B 3B0 YBAB 



8BDXCXBB 



TOTIL 



es&miATBS 



1ST TBiB 




168 


( 


3)2/ 


288 


C 


1)2/ 


240 


( 


3)2/ 


262 


i 


^)2/ 


265 


i 


9)2/ 


26J 


{ 


4)2/ 


256 


i 


5)2/ 


256 






256 







TfO-TBAB, rOOB-TBU ABD L0B6BB PBOSBAOS 

STH TB&8 



1ST TBAB 



2BD TBAB 


3BD TEAB 


4T8 TBBB 


126 


134 


143 


175 


124 


129 


205 


173 


121 


240 


210 


169 


256 


240 


207 


268 


2;:6 


239 


258 


254 


253 


256 


256 


256 


256 


256 


256 


PBTSICXAIS' 


ASSISTABT ABD 


DBBTBL TH 


2IID T8AB 


3BD T&iB 


4TH TBAB 



6TB. TBIB 



TOTHl 
571 
636 
739 
881 
968 
1,024 
1,021 
1,024 
1,024 



€BAD0AT8S 
141 

129 
121 
169 
207 
239 
250 
256 
256 . 



TOTAL 



ABB 1976-77 TBBOOCB 1978-79 FICB FT 1977 APPLICATIOBS. 
B9i8BB OP BBPBATBBS IBCLODBO IB WBST-IBAB BBBOLLBBBT. 



122 



62 



123 



XlBOtiHBIT DATA 1/ 



•AfO ilDZCU SCBOOl 



ICAM8IC ItU 

1f70-71 

1971*72 

.1972-73 

1f73*7% 

197*-75 

1975- 76 

1976- ig 
1977*78 C«ST.) 
1978-79 CIST.) 



acmiUC YEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

. 1973- 7* . 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CBSTO 

1978- 79 (EST.) 



1971- 72 

1972- 7J 

1973- 7% 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(BST,) 
(fST.) 



1ST ffll 



2ID TEAS 



T8BEE-TBAB PBOGB&HS 
3B0 TEAB 



8BDICIBB 



TOTIl 



GBADOmS 



1ST TEAB 



40 

ai 

'ao 
ai 

40 
41 



T80-TBIB* FOOB-TBIB AID LOBGEB PBOGBAHS — 

2ID TB&a 3BD TE&B 4TB TE&B 5TH TE&B 



6T8 IBAB 



40 
40 
41 
40 
41 
40 



39 
39 
40 
39 
41 



39 
40 

4} 
39 



T0T41 



40 
80 
120 
159 
161 
161 
161 



GB&DOAtES 



40 
41 
39 



1ST TEAS 



PHTSICIUS* ASSISTUT &BD DEBT&L TUEB&PlST PBOGBAHS 
2KD TEAS 3BD TE&B 4T8 TEU 



TOTJH 



1/ OAT& OETUBED FBOR SCHOOLS OR PBOB C&PIT&TIOB APPLIcmOBS &S FOtLOBS: &C1DESIC TBiifiS 1970-71 ABO 1971-72 PBOl) PY72 APPLICATIOBS, 
1972-73 P80B PI73 r4PPtlClTI0BS, 1973-74 PBOB PT74 A PPLICmOBS^ 1974-75 PROB fl75 *E PlIcaTIOSiS, 1975-76 PSOft PI 1976 AfFllC^TIOBS 
ABD *976-77 THBOOGH 1978-79 PfOB PI 1977 iPPlICATlOBS. ✓ 

2/ nSBER CP REPEI7ERS IBCLODED lU PIBST-TEAa EEBOLLBEBT, 



63 



tSiOLLSBVT DATA 1/ 



Wifiiim M txivitan 




8SDICIVE 



1ST mi 



tfTi-T7 



MMUXC IBM 

I977-79 CIST ] 
1976*79 If St.) 



iCA9t«C ttu 

1971-72 

1972*73 

1973*7» 

f97»-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 C»ST,) 
1978*79 |i|TO 



» « TBlSe^TBAi PIOGiAlS 

280 till 38D TBAB 

31 
38 
55 
85 
21 



T80-TBAB, POOI-TBAB ABD tOBGBB PBOGBABS 



TOTAL 



31 
38 
55 
85 
21 



<^ADOATBS 

31 
38 
55 
<I5 
21 
12 
12 
12 



1ST TBAB 



2BD 



228 
231 
^ 283 
288 
287 
288 
286 
239 
239 



1)2/ 
8)2/ 
3)2/ 
5) 2/ 
8) 2/ 
7)2/ 
7)2/ 



TBAB 

168^ 

226 

222 

288 

237 

250 

282 

282 

282 



3BD TBAB 
185 
161 
208 
198 
221 
282 
275 
288 
288 



8TH TBU 

187 
189 
156 
220 
216 
235 
289 
258 
267 



5T8 TBAB 



6T8 TTAB 



TOTAL 
768 
807 
829 
882 
921 
'975 
1,012 
1,023 
1,036 



^AOOATBS 
186 
189 
156 
220 
200 
231 
281 
260 
273 



1st TBAB 



— P8TSXCIABS* AS5ISTABT ABD OBBTAL TBBBAPIST PBOCBABS 
2BD TBAB 3BD TUB 8Ta TBAB 



TOTAL 



ABO 1976-77 TBBOOfrfi 1978-79 PBOS ft 1977 APfLlCATIOBS* 
2/ BORBBB OF BBPBATBIS liCLODBD IB flBST-TBAB BBBOLLBBBT. 



6*1 



127 



ZMBOlLilZVT DATA 1/ 



flimtSXtT Of illltSOTA 



mo-71 

1f7a-73 
1f71-7* 
ff74-75 
1f75-7« 
If 76-77 

1f77-7« CtST*) 



1' 



ACADf^lC tSAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

f977-7« (1st.) 
1970-79 (1ST.) 



iCAOSSZC TEAI 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7S 

1978- 79 



(8ST.) 
C«ST.) 



1ST TBAI 



2«D TBAB 



TBBEE-TEAB PfiOGBABS 
3BI) TEAB 



BEDICXBB 



TOTAL 



6BAD0ATBS 



1ST. T8AB 



24 
24 

37 
36 
48 
48 



1)2/ 
1)2/ 



THO-IBAB, rOOB-TEAI ABD L0B6EB PBOGBABS 

21 D TEAB 3BD TSAB 4Tli TEAB 5TH IBAB 



24 
21 
35 
36 
35 
48 



6TB TEAB 



TOTAL 



24 
48 

58 
72 
72 
83 
96 



GBADOATES 



IS* Y8AB 



PBTSICIAKS* 
2BD TEAB 



ASSISTABT ABD DEBTAL T8BBAPIST PBOGBABS 
3BD TfAB 4TH TEAB 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIBED FBOB SCBOOLS OB PBOB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS POLLOVS: ACADtflIC TBASS 1970^71 ABD 1971-^7*2 PBOB Pr72 AP>LICATtOBS« 
1972-73 PBOR PI73 APPLICATIONS, 1973-74 PB08 n74 APPLICATIOBS, i974-75 PBOB Ft75 APPLICATIOBS, 1975-76 PBOB fl 1976 APPLXCATIOBS 
ABD 1976-77 TBBOOGH 1978-79 PBOB PY 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BOBBEB CP BEFEATBBS IBCLODBD IB PIBST-YEAB EBBOLLBEBT. 



128 



65 



129 




BVIOLLBBV? DATA V 



tixmim ar iississmx uoicai cbrbi 



BBDtCtVE 



fUB 



m fBit 



2B0 TBAI 



TBIBB*TBAB PB06BABS 

3BD TBAB 



TOTAL 



GBAimBTBS 



ICmiXC fBBB 
tf?t-71 

If73*74 
1t7*-75 

I9H«77 
I977«*78 
197t*75 



15T 



(iBt.) 
(BST.I 



TBAB 

95 
100 
117 
122 
15% ( 
151 ( 
15% i 
152 
150 



2«0 



TfO-tEAl, POOB-TBAt ABD tOBGBB 



•)2/ 
1)2/ 



BCBBBBIC fBU 
197 W2 
1972«73 
1973«^7« 
1974-7S 
1B75-76 
197i-77 
1f77-7i 
l97B-7f 



13T TBAB 
9 



TBAB 

94 
9S 
99 
117 
11^ 
143 
ISO 
150 
150 



msICIABS^ 
2BD TBAB 



3BD 



TBAB 

82 
92 
95 
100 
117 
11% 
1119 
U9 
150 



4TB 



TBAB 

78 
81 
91 

93 
100 
116 
112 
1«8 
ISO 



PB06BABS — 
STB TBAB 



6Tfl TEAB 



TOtlL 


GBADOATK 


349 


76 


3^8 


• 1 


402 


91 


432 


93 


490 ' 


100 


529 


115 


565 


112 


598 


t48 


600 


150 



ASSISTAVt HMD DBBTAL TBBBAPIST FBOGBABS 
3BC TBAB 4Ta TBAB 



TOTAL 

9 
9 



(IBT.) 
(tST.) 



ABB 1976-77 TBBOOCB 1978-79 FBOB FT 1977 AFFLICATIOBS. 
3/ BOBBBB OF BBFBATBBS IBCLODED IB FXBST-TBAB BBBOtLBBBT. 




130 



66 



131 



EIIOLLBBIT DATA 1/ 



ST« tOQIS mvEBsitr 



ftCAOlflIC TfAl 

mo-71 

1f71-72 
ISta-73 

197»*75 
1975*76 
1f7$-77 
1977-78 IISTO 
1f7$-79 CE5TO 



1st YEAB 



2VD YEAB 



TBBZZ'*Y£Afi FBOf^BABS 
3BD TEAB 



fiZDICIBE 



TOTAL 



6BAD0ATES 











YBAB« rO0B*-YEAB 


ABD LOBGEB 










acAomc TtAB 


1ST TEAB 




2BD YEAB 


3BD TEAB 


4TH YEAB 


5TB YEAB 


6TB YEAB 


TOTAL 


GBADOAtES 


1970*71 


1^* ( 


3)2/ 


131 


123 


U1 






519 


121 


1971-72 


150 ( 


5)2/ 


144 


123 


119 






536 


119 


1972-73 


153 ( 


2)2/ 


152 


136 


121 






562 


121 


1973-74 


157 C 


6)2/ 


146 


148 


130 






581 


130 


l97%-75 


158 ( 


7)2/ 


154 


136 


147 






595 


147 


1975-76 


160 ( 


9)2/ 


149 


148 


137 






594 


137 


197i-77 


153 C 


1)2/ 


158 


146 


148 






605 


145 


1977-78 (EST.) 


151 




152 


153 


153 






609 


153 


1978-79 (EST.) 


151 




150 


152 


153 






606 


150 



paiSICIABS* ASSISTABT ABD DEBTAt TBEBAPIST P80GBA8S 

ACADBBIC YIAB TEAB 2BD YBM 3fiD YEAB 4TB TEAB TOTAL 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 JEST.) 

1978- 79 (EST.) 



1/ DATA OBtUBED EBOB SCHOOLS OB EBOB CAPITATIOB APPtlCATIOBS AS PjOLLOBS: ACADBBIC YEAB5 1970-71 ABD 1971-72 PBOB PY72 APPLICATIOBS, 
1972-73 EBOB EY73 APPLICAHOBS, 1973*74 EBOB EY74 APPLICATIOBS, 1974-75 EBOB EY75 APPLXCATXOBS^ 1975-76 fSOB EY 1976 AP^LICATIOBS 
ABC 197C-77 THB006B 1978-79 EBOB FY 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BORBEB OF BEPEATBBS IBCLODED IB EIBST-YEAB EBBOLLBEBT. 



132 



67 



133 




WfWtmxft or ussMiz cotoiszA 



^ tf9t*73 
1972-73 

^ If n-7S 

- lfTK7« CIStO 
^ff7t-79 (ISfO 



ICftftlXC 
tf7t-7t 

inw2 

tf7a-73 

tf74-75 
1f75*7€ 
If 74-77 
lf77-7« 
If7i*7f 



TtU 



list.) 

(BST.) 



iCIDIfXC TIU 
If 7 1-72 
1f72-7J 
lf73-74 
1f7«*7S 
If 75-76 
1f7€-77 
lf77-7$ 
1f7<-79 



CIST.) 



Iff TtAt 



BVKOUItVf DAT& V 



^ * THBIB-T8AB PBOGBAHS 

V 

2«D TEU aaO T2AB 



BBDICXVf 



TOTBL 



6FAD0ATES 



TBO-TEiB, FOOB-IBIP AID LOBGOT PB06BABS 



1ST TUB 

101 { 

105 C 

112 { 

115 ( 

112 ( 

115 ( 

118 C 
110 
114 



1) 2/ 
5)2/ 

2) 2/ 
5)2/ 
2)2/ 
5) 2/ 
7)2/ 



1ST TBBi 



2BD TRBB 


JBD TEiB 


4TB TEBB 5TH 


103 


100 


84 


102 


101 


100 


109 


101 


99 


111 


105 


98 


111 


104 


106 ' 


111 


115 


102 


115 


114 


116 


122 


116 


110 


116 


115 


112 


PBtSlCIBBS* 


BSSISTBBT BBD 


DBBTBt THBEBPIST 


2B0 TBU 


3BD itkt 


4TB TEBB 



6Ta TEBB 



TOTBt 
300 
408 
421 
429 
433 
443 
463 
458 
4$^ 



GBADOATES 
84 
99 
101 
98 
105 
102 
117 
116 
117 



TOTAL 



1/ DATA OBTUBID FBOB SCBOOIS OB fBOB CAPITATIOB APPtlCATIOBS AS POLLOBS: ACADEBICIEABS 1970-71 1971-72 PBOBf 172 APPUCm^ 

1972-73 PBOBPt 73 APPIICATIOBS, 1973-74 fBOB ff74 APPLICATIOBS, 1974-7 5 fBOB PI75 APPtlCATIOBS. 1975-76 ffiOB PI 1976 APPtlCATIOBS 
IBC 1976-77 TBBOOCB 1978-79 fBOB fl 1977 APPLICATIOBS. 

2/ HORBEB Of BBPBATBBS IBCtODED IB fIBST-TBAB EBBOLLBEBT* ^ 




134 



68 



135 



EiiiOLLREXT DATA 1/ 



IISDXCXIIE 



^ a- 


















J bU I CAb 


TfVf If 




WTO* 7 1 
















•1 




• ^ 




1972-^73 


23 


4 


9 


36 


9 


1973*74 


29 


23 


3 


55 


3 


197*-75 


dl 


27 


23 


91 


22 


1975-76 


72 


*H 


26 


m 


23 


1976-77 - 


56 ( 1)2/ 


75 


34 


165 


33 


1977-78 (ESTT.) 




56 


75 


209 


75 


1978-79 (EST.i 




78 


56 


206 


56 



ACA&tBIC TEAS 

1970- 71 /y 

1971- 72 " / 

1972- 73 / 

1973- 7% 
197%-75 * 
1975-76 
1916-77 

1977-78 (EST.) 
1970-79 CBST.) 



ACACI8IC YEAfi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197ft-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (ESTO 



YEAB 



T«0-TEAa, rOOt-IEAB AUD LOiCEB PSOGRAHS - — 

2KD YEAB 3BD XEAB HTB TEAB 5TB TEAS 



6T8 TEAR 



TOTAL 



1ST TEAR 



PHYSXCIAIIS* 
2IID tTAR 



ASSXSTAVT AHD DERTAt THERAPIST PROGRAMS 
3BD YEAR 4TB TEAR 



TOTAL 



GBAOOATES 



V 



V DATA OtTAIIED FBOB SCHOOLS PRCB CAPITATIOR APPLICATIORS AS FOLLOWS: ACADBBXC TIARS 1970-71 ARC 1971-72 FROB FY72 APPLICATIORS, 
1972-73 FI08 FT73 APPLICATIi.. S, 1973-74 FROB FT74 APPLICATIORS, 1974-75 FfiOB FT75 APPLICITIORS, 1975-/6 FROB ft 1976 APPLICATIORS 
ABD 1976-77 THROOGH 1978-79 FROB FY 1977 APPLICATIORS. 

2/ ROBBER OF BEPEATEPS HTCtODRD XR FIBST-YIAR ERROLLRERT. / 



I3G 



69 



137 



1 # 



SVBOttflBiT DliTA 1/ 



fISaiMtOi 9iZfSaS2TT 



IISOICIBE 



ff 74-77 
*lt77-7t 
1f7i-.7f 



ICI9B8XC TIM 

1570- 71 

1571- 72 
1f72-73 
1f73-7% * 
1f7«-75 
1t75-7« 
1f7r-77 
If77-7t 
1f7i-7f 



CIST.) 



Mmsxc rut 

1f71-f2 
1972-73 
1173*74 

1574- 75 

1575- 7* ^ 
1574-77 ^ 
1577-78 CtSTO 
157i*79 (fSTO 



1st TCAt 



211 D TBAB 



T8BBB-YiU PBOGBAIIS 
3SD fSAB 



TVO-TEU, FOOB-TSAB ABD LOVGEB PfiOGBiiS 



m TBAB' 

1M C 
1U 
127 
127 
122 
126 
12% 
120 
120 



3)2/ 
2)2/ 
^) 2/ 

xTJ/ 

7)2/ 
2)2/ 



1ST TBBB 

8 
11 
11 



2IP TBBB 


3&D run 


am TEAS 


5TH 


TEAfi 


6Tfi TKAB 


96 




93 








112 


98 


103 




1 


1 


113 


116 


97 




8 ^ 


130 


125 


lid 




3 


H 


124 


137 


125 




8 


6 


116 


131 


135> 




8 


11 


1:^6 


139 


136 




6 


10 


^ 127 


1M3 


139 




7 ' 


9 


.125 


U4 


U3 




9 


'0 


PBTSICIAiS* 


ASSISTIVT BVO 


DBiTAL TttBSA^IST 


?BOGBABS 




2liD lEAB 


JBD TEAR 


4Ta TBAl 









TOTAt 



19 
12 

a 

6 



TOTAl 
nOO 
428 

462 
507 
522 
527 
541 
5ii5 
551 



tota: 

8 

11 
11 



GB ADO At -5 



GfiADDATES 
92 
9^ 
9 
112 
119 
UI 
1^1 
1 « 
1ti3 



«y nmvm A-Vimtn VMOrtT < OR riGH CAPITATXOB iPPLlCATIOiS IS fOLLOfS: ACADEHIC TEA8S V970-71 AUD 1971-72 FBOII rr72 APPLICATIOiS, 

1f7*2-n FB^^^ ^^^5 APPlICATIOiS. 1975-76 FS08 FT 1976 APPlICATIOliS 
ABB 1976-77 TBtOOGH 1978-79 FSOP FT 1977 APPLICiTIOIS- 

2/ BOBBBB OF BEPBAtBRS IICWDED 18 FIBST-fEfcR EBiOtLHEiT. 



70 



ERIC 



138 



139 



BKBOLtBBit DATA 1/ 



ClfieSTOB Oil? B85ItT 



T1IBEE*TBAB PBOGBAHS 



flBDiCZlE 



AcaeiBxc 7IU 

1f7©-71 
1f7l-72 
1972-73 
1973*74 
197*- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (BST.) 

1978- 79 (BST.) 



1ST fBAB 



21ID fBAB 



380 TBAB 



TOTAL 



GBADOATBS 



ACADBBZC TUB 

1970- 71 

1971- 72 
19;2-73 
1973-7ft 
197«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(BST.) 



KTBOIBIC TIAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197tl-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (BST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YBAB 



87 
91 
lOd 
110 
110 
110 
110 
110 
110 



1ST 1EEAB 



2)2/ 
1)2/ 





YBAB, F06B-TBAB 


ABD L0B6IS 








2BD TEAB 


3BD TIAB 


4TH TEAB 


STB 


TBAB 6TB tEAB 


TOTAL 


GRADOATES 


02 


78 


7^ 






321 


n 


89 


82 


78 






340 


78 


104 


102 


83 






393 


83 


110 


109 


102 






431 


102 


110 


110 


110 






<iaO 


110 


110 


110 


110 






440 


110 


110 


110 


no 






440 


110 


110 


110 


110 






440 


110 


110 


110 


110 






440 


110 


PHTSlCIAiS 


• ASSISTm AVD 


DEBTAL THBBAPISt 








2«D TEAB 


380 TEAS 


4T8 TEAB 






TOTAt 





1/ DATA OBTAIBED FBOH SCHOOLS Cfi fBCB CAPITATIOB APPLICATlOiS AS FOLLOHS: ACAOEBIC lEABS 1970-71 AID 1971-72 FBOfl PT7^ APPLICATIOBS, 
1972-73 FBOB FT73 APPLICATIOBS, 1973-7* FBO« FT74 APPLICATIOBS, 197<*-75 FBOB fT75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOf! FT 1976 APPIICATIOBS 
ABD 1976-77 THBOOCK 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BUBBEB OF PEPEATERS IBCLODED IB PIBST-TEAR EBBOLLBEBT, 



MO 



71 



141 



nXfmZTf Of IIM^SIA iboxcu civtm 



1977- 78 

1978- 79 



CBST.) 



EVUOLLBEiT Din 1/ 
TB8Et-TB&B PS06B&BS 



HBDZCZBB 



ACIMMXC TBil 


1ST TBBB 




2BD TBAB 


3BD TBBB 




1970*71 


20 










t«71-72 


31 




19 








1 

»3* 1 


71 2y 


30 


19 




1 §73*78 


1S3 1 


81 2/ 


136 


27 




1978*75 


159 f 


18} 2/ 


183 


138 




197S«78 


155 I 


101 2/ 


158 


151 




1§7A*77 


153 




189 


164 




9wwr 99 (•as*! 


158 




184 


160 






153 




158 


188 




I 








TEBi, POOB-TBU 




BCIDSSIC TUB 


1ST TBBB 




2MD TBBB 


3BD TUB 


OTB TEBB STB TEBB 


1970-71 


107 C 


8)2/ 


109 


99 


87 


1971-72 


105 ( 


6)2/ 


108 


118 


99 


1877^71 






96 


111 


1 13 


1973-78 








98 


117 


1978-75 










96 


1979-78 












1978-77 






7 






1977-78 (BST*> 






26 


7 




1978-79 (BSt*) 








26 


7 








PBTSICIBUS 


* ASSISTB9T AND 


OEVTBt THE8APIST PIOG&BHS 


BCIDBBXC TfBB 


1ST TBI a 




2MD TEBB 


3BD TEB8 


8TR TEBB 


1971-72 












1972-73 












1973-78 








25 




1078-75 








21 


2a 


1975-76 


18 ' 




13 






1978-77 


16 




18 







6TH TEBB 



18 
18 



16 

18 



TOTBL 
20 
50 
201 
316 
836 
868 
868 
858 
851 



TOTIL 
802 
)22 
320 
215 
98 

7 

33 
33 



TOTBt 



25 
85 
31 
38 
38 
i6 



GBADOATES 



19 
27 
122 
186 
153 
160 
188 



GBBCOATES 
87 
98 
112 
117 
97 



1/ Om OBTBXBED fBOH SCBOOLS CR FBCB CBPITBTIOE BPPLICBTIOBS BS POU08S: JkC*DB8IC lEkBS 1970-71 BBO 1971-72 Pfioa rr72 APPLICITIOBS, 
1972*73 FBOa Pt73 IPPtlCBTlOBS, 1973-78 PBOB ft74 BPPLICBTIOIIS, 197«>-75 Fa08 Pt75 BPPLICA7I0ES, 1975-76 FBOfi FT 1976 APPLICBTIOBS 



BBO 1976-77 TBBOOGH 1978-79 FHOH Ft 1977 APPLICITIOBS • 
2/ BOniBB Of 8BPBATEBS IBCLOOEC IB PIBST-TBAB EBHOLLREiT. 



ERLC 



142 



72 



143 



BIBOUaEllt tktk 1/ 



fimisstf OP iifAU leio 



BEDICIVE 



1t72-73 
1«73-7« 
1§74-75 
1f75-7« 
1f7$-77 
1977-7i 
l97a-79 



(1ST.) 
(1ST.) 



aCADlBXC TEAI 

l§70-7l 

1f71-72 

1972- 73 

1973- 74 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 
1976-79 



(2STO 
(fSl.) 



ICADimc flAI 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
1976-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(EST.) 



1ST TEAS 



2%J> TEAfi 



THBEE-fElI PB0G8ABS 
3BD fEAB 



TOT It 



GBACdATES 



1ST TEiB 



32 
65 
68 
69 
68 
68 
68 
68 



1ST TB6B 



TfO-tEAB^ FOOB-tEBB BBD LOBCEB PB0CBB8S — 

2BD TEIB 3BD fEiB 6TB TEBB 5Ta TEBB 



32 
65 

1)2/ 67 
1)2/ 69 

68 

68 

69 

PHTSICIBUS* BSSISTBBT ABD nCBTBt TBEBBPIST PBOGBABS 

2BD fEBB 3BD TEAS 6TB TEAB 



6TB fEAB TOTAL 



GBACOATES 



TOTAL 



T- 



1/ DATA OBTAIBED FBOB SCBOOLS OB FBOfi CAPITATIOB APPLICATIOBS AS FOLLOBS: ACACBRIC fEABS 1970-71 ABD 1971-72 FBOB ftU IPPU6ATI0WS, 
1972-73 FBOB Ft73 APPIICATI0II2», 1973-76 FBOB FT76 APPLICATIOBS, i97il-75 FBO« Ff75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOfl FY 1976 IFPL^pATIOBS 
ABC 1976-77 T8B00GH 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ HOBBEB OF BBPEATBBS IBCLODBD IB FIBST-fBAB EBBOLLBEBT. 



144 



73 



145 



BISOLLBBfT DATA 1/ 



aEPXCXIE 



TBBBl-TBAB PtOGBASS 



1ST tlAt 

13 
1$ 
31 

30 « 
6« i 
68 ( 
65 ( 
(4 
6* 



112/ 
2)2/ 

1)2/ 



210 TBAB 

15 
21 
27 
32 
60 
67 
66 
611 



3B0 TBAB 



18 
21 
33 
36 
59 
67 
66 



TOTAL 
13 
3<l 
70 
78 
131 
164 
191 
197 
194 



TBO-TBAE, fOOB-TEAB 



1ST 



TlAt 
40 

41 ( 

32 C 
31 < 



4)2/ 
4)2/ 

1)2/ 



2IP TBAB 

52 
37 
31 
32 
29 



3BD YBAI 



(4TB TEAS 



PBOGBABS — - 
5TB TEAB 



6TB TUB 



TOTAL 
92 
78 

63 

63 
29 



1ST TBAB 



26 
24 
22 



pgysiciAirs' 

2IID TBAB 



ASSISTAiT AVD DBVTAL TaBBAFZST PBOGBABS 
3BD TBAB 4TB TEAB 



TOTAL 



26 

24 
22 



GBADQATES 



18 
20 
33 
36 
$9 
67 
66 



CBAPOATES 



1f?3-t% 
»74-75 
|97S*Ti 

1917-70 CIST.) 
|97i-79 IIST.) 

ACMMIC TIM 
»70-71 
1S71-72 
1»72-73 
W73-74 
1t74-75 
1175*76 
1t76-77 

1977- 78 (1ST.) 

1978- 79 CIST.) 

# 

ACiClBIC TEAB 
1971-72 

197^-73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST.) 

1978- 79 iEST.) 

«v nft<Pft riMtravn Fvntt ^raf\M k 01 wnom CAPlTATlOi APPLICATIOBS AS F0LL08S: ACADERIC TEABS 1970-71 AKD 1^71-72 FfiOB rT72 APPLICATIOBS, 
^ m'orFMffJ^ A^^LI^iw^^^ 1^74-75 KBOB FT75 APPLICATIONS, 1975-76 FBOB fT 1976 APPLICATlOliS 

AiD 1976-77 TBfiOOGB 1078-79 FBOB FT 1977 APPHCATIOWS , 
2/ i088BB OF BBPEATBBS IBCLODBC III FI8ST-TBAB EBBOLLBEBT, 




X46 



74 



147 



BVBOLtHBHT DATA 1/ 



C0UB6B or »UtDICIif ABD DBBTIStfif OF B J 

BCBBtiXC tun 1ST TBAB 2BD ttkU 

1971-72 
1f72*73 

1973- 7% 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 70 CBST.) 

1978- 79 IBST,) 



3BD TEA£ 



BBDICIBE 



TOTAL 



GBADtlATfS 



ACBOBfllC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (BSTO 

1978- 79 (BSTO 



ACaiSBfllC 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



TEAH 



(EST.) 
(BSTO 



1ST 



TBBB 

85 
110 
121 
112 
120 
119 
116 
110 
140 



T«0-IEAB^ rOOB-YEAB AMD iOBGEB 



11)2/ 
2)2/ 
9)2/ 
9)2/ 
6)2/ 



2VD 7EAB 


3BD fBAB 


4TB TBAB 


84 


89 


77 


84 


109 


87 


105 


112 


108 


115 


110 


113 


111 


130 


112 


111 


131 


130 


109 


135 


V ^27 


109 


135 


"--^^35 


110 


135 


135 



FB06BABS 

5TH YEAB 



6TH TEAS 



TOTAL 
335 
390 
446 
450 
473 
491 
487 
489 
520 



1ST TEAB 



PHISICIABS* ASSISTABT ABD DEITAL THERAPIST P»0G8A«S 
2IID TEAB 3fiD TEAB DTB TEAS 



TOTAL 



65ADUATES 
V7 
87 
108 
113 
1 11 
' 128 
127 
135 
135 



OBTAIBED FBOa SCHOOLS CB PBOB CAPlTATIOi APPLICATIOBS AS FOLtOMS: ACADEMIC ^^IHS 1970-71 AMD 1971-72 Finn FY77 4ppi tr »T -nii<: 
2/ »OHBEB OF REPEAtEBS IMCLUDEC IN flRST-IEAR EWROLLftJIT. ^ 



148 



75 



149 



/ 



ENBOLLHEiT Vklk V 



iffetis HiczcAi school 



&€»UXC TtAI 

<C?2-71. 
tf?3*74 
1iai'»7i 
1$75-76 
1f76-77 
1977-78 
197«-79 



(ISTO 
(EST.) 



19 



4CADB8XC 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197*-7S 
1975-76 

76- 77 

77- 78 i«ST.) 
1978-79 (EST*) 



ICICI8IC ttAM\J 

1971- 72 

1972- 73 
1S73-7« 
197%-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST*) 

1978- 79 (ESTO 



1ST 



2ID JtkB 



THtBB-TEJlB P80GR48S 
3BD TEIB 



TOTIL 



GRADUATES 



T«0-TE4B, rOUR-tBAB' AMD LONGES PROGBAHS 




2liD 



TEAS 

16 
79 
82 
92 

108 
108 

115 



PHlSIClAnS' 
YEHB 



3BD YEAH 



32 
33 
55 
56 
57 
79 
90 



UTB tEAB 



32 
3u 
55 
So 
56 
79 



5T9 TEAB 



^TH TEAR 



TOTAL 
96 
161 
202 
250 
290 
327 
33a 
358 
392 



GPADQATES 



31 
3a 
55 
55 
56 
79 



ASSISTiST ABD DEi^'TAL THERAPIST PHOGEAfiS 
3RD ifcAR <*TH TEAR 



19 

21 

23 
2U 



17 
*19 
21 
23 



15 
17 

il 



TOTAL 



20 
36 
55 
61 
68 



w A.^. n«^»TM»n ^tir.« ^'•Rnnrq ra FROX C^PITATIOS kPyilCk'TlOnZ aS FOLLOtfS: BCAD£f.lC VEABS 1970-7 1 Aft) 1971-72 FBCf! FT72 A??LICAT lOHS, 
?f75-?f ftSR^^f AP?U^ l97a-75 PBOH fT7S APPLICATIOHS, 197S-76 FROH FY 1976 .PPLICAriOH^ 



BID 1976-77 THROOGH 1978-79 FROf! FY '977 APPLlCATIOiS. 
2/ »ORBEB OF J^FPBA|EBS IHCLODtC IN FIB.t^AS EnROLLHEMT. 




15i 



EHBOLLBBliT tkTk 1/ 



*«IIftBSlTT or HEW 8BXIC0 



4CADt8lC TEAS 

1970-71 

If 7 1-72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST*) 

1978- 79 (EST.) 



K4CE«tC TEAS 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 {EST.; 

1978- 79 lEST.) 



1ST YEAB 



2ilD YEAH 



ThfiEE-YEAa PBOSi!»BS 
3BD YEAR 



REDlCIItE 



rOTAl 



GSAC8ATE5 



Tao-TEAB, POOa-YEAR AiD lOUGBfi I-ROGtAHS 



YEAR 




2ltD YEAB 


3RD YEAR 


^TH YEAB 


ST^ YEAR 


6TH YEAR 


TOTAl 


GRADUATES 


50 ( 


2)2/ 


3(> 


UO 


27 






153 


26 


56 




S3 


u 1 


«I1 






191 


*1 


65 ( 




57 


53 


*1 






216 


*1 


68 




7! 


S6 


51 






2*6 


51 


75 ( 


5)2/ 


68 


6fc 


59 






268 


57 


78 ( 


> 2/ 


70 


66 


69 






283 


66 


78 ( 


; 2/ 


7* 


7J 


6? 






29* 


66 


76 




76 


7*. 


75 






301 


75 


76 




76 


7^ 


7a 






300 


7* 



1ST YEAR 



PHYSICIAHS* iiSSISTAlT A»D DE8TAL THERAPIST P80GSA8S 
2nD YE&F 3PD YEAi *TH YEAR 



TOTAL 



1/ CATA OBTAINED fROH SCHOOLS CP rSC« LAPITATIOH APPtlCATIOH:* AS !ollO«S: ACADESIC TEA2S 1970-7: AtiD 1971*72 E80JI fY72 APPLIC ATIO»S, 
1972-73 fROH rY73 A TP IICATICNS, I97J-'U EHOH PT7a APPLICAtlOaS, 197^-75 PB08 rY75 APPIICATIOHS, 1975-76 EROft FT 1976 I P PL IC AT lOlf: 
AiD 1976-77 IBROUGR 1S78-79 FRon FY 1^77 APPLICAT 10 - 

2/ IIUB5EP OF REPEATERS I8CI"D£C in PIRST-YEAB fHPOLLBENT. 



ERLC 



0 4. 



7 7 



153 



SlIOLLBBIt Dm t/ 



Utilf iiemi COLlKt 



nBDICllE 



iCUlBXC tlAI 
If1t-71 
lftf-72 
W2-73 

lt75-7« 
lt7§-77 
W7-7a (fSt.) 
197t-7f ItST.) 



ftCIOIilC ffAl 

1970-71 
1f7l-72 
W72-73 
1973-7% 
tf7»-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 70 (EST,) 
197$- 79 (tST.) 



ICIDfSIC Tlit 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
l97«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (IST.) 

1978- 79 (1ST*) 



1ST run 



2ID TEAS 



THBEE-TEAfi PBOGBAHS 
38D TEAS 



TOTAL 



TiO-Tr\8, rOOR-TEAS AiD LOHGEB 



1ST TEAS 



80 
79 
110 

no 

108 
110 

127 
128 
12S 



1) 2/ 

2) 2/ 
1)2/ 

1)2^ 
1)2/ 



2«D TEAB 


3BD TEAB 


UTH TEAB 


SO 


80 


75 


80 


80 


79 


96 


96 


80 


110 


96 


95 


110 


113 


94 


no 


112 


113 


128 


111 


112 


128 


128 


111 


128 


128 


128 



PBOGRABS 

STB YEAI 



6TH lEAB 



1ST TEAB 

20 
33 
36 
36 

28 
28 

28 



PBTSICIABS* ASSISTABT ABD DEBTAL TBEBAPIST PBOGEABS 
2iD YEAS 3BD YEAS ftTH TEAB 



19 

29 
3S 
33 
Zl 
28 



TOTAt 

315 
318 
382 
1111 
ii25 
Ut|5 
a78 
<I95 
512 



TOTAL 

20 
52 
65 
71 
61 
55 
56 



GBADOATES 



GBADOATES 
75 
79 
80 
95 
9<( 
113 
112 
111 
128 



tlU 1976-77 TbaOOGH #978-79 FBOB FY 1977 APPLI. i'llONS. 
2/ iOBBBB or BEPE»TE8S IHCLOOtr IS flBST-TEiB EHROILHEHT. 



:RJC 



154 



78 



155 



EliBOLtiSVT DATA 1/ 



C0198BZA 9«X?eiSXTY 



nftBSBZC TlAfi 
7«-71 
ft71-72 
1t72*73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 
197«-77 
1977-7$ CIST.) 
197«-79 list.) 



1st TtAB 



2KD TBAB 



7BBSB*YBU PBOGBAIIS 
3BD TCAit 



HeDICIVE 



TOTAL 



GR A DO A TBS 



TBO-^YEAi, FOUS*-TBAB ABD lOBGES PBOOBABS 



KADtSIC TIAt 


1ST fEAB 




2BD TBAB 


3BD TEAS 


4TH TEAS 


1970-71 


1<4 1 ( 


4)2/ 


127 


131 


126 


1971-72 


137 




142 


132 


127 


1972-73 


119 ( 


1)2/ 


138 


148 


127 


1973-7% 


153 < 


6)2/ 


143 


137 


147 


197*- 75 


148 ( 


1)2/ 


150 


14 6 


133 


1975-7$ 


KtO ( 


3)2 


147 


152 


146 


1976-77 


150 C 


2)2/ 


147 


14 8 


151 


1977 - 78 |BST.) 


148 




150 


14 8 


148 


1978-79 (EST.) 


148 




148 


150 


.148 



ACACBBIC IIAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (BST^) 



/ 



5TH YEAR 



6TH lEAB 



1ST TEAS 



PHYSICIANS* ASSISTABT AMD DEBTAL TBEBAPIST PBOGfiARS 
2lfD YBAB 3BD YEAB 4TH TEAB 



TOTAL 


GPACOATES 


525 


126 


538 


127 


562 


127 


580 


147 


577 


133 


595 


146 


596 


154 


59 « 


153 


594 


ISO 



TOTAL 



V DATA OEIAIBID flOH SCHOOLS OS PROS CAPITATIOB APPLICATIONS AS FOLLOiio: ACADBHIC YEAHS ^9^0' ' ABL 1971-72 fBO« rT7- PIICATIOBS, 
1972-/3 FBOB rY73 APPLICAIIOHS, 1973-74 FBOB FY74 APPLICATIOBS, 1974-75 FROf! rT75 A PPLIC ATXO 1975-76 fBOH FY 1976 AFPLXCATIOBS 
MD 1176-77 Ttsoui^a 1978-79 FB R FY 197* APPLICAl^OSS. 

2/ BUHBER OF fiEtlATCBS IBCLUDED I. iUil-X'thK EBROLLKEB?, 



ERLC 



15G 



79 



1R 



CVROLLllElt D&T& 1/ 



COtllLL OSlYItSXTT iEDlC&L COLLBSE 



aBDicive 



aCAMBZC TEiB 

1971-72 
1f72-73 
1f73-7% 
lf7%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 {EST.) 
1976-79 <ESTO 



ICIDS!)IC TIAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 76 
1976-75 

1975- 76 

1976- 7? 

1977- 78 <EST.) 
1976-79 CESTO 



6€6tff8XC ItkM 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 76 
1976-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST,) 

1978- 79 (1ST.) 



1ST TE&ft 



2VD TE&B 



THBEE-YE&g PBOGB&RS 



3BD TBAB 



TOTAL 



GRI^DOBtBS 



THO-IIIB, FOUB-TEIB liD LOBGEB 



1ST 



TB&B 

91 

93 ( 
103 ( 
106 ( 
103 ( 
102 
106 
102 
101 



2)2/ 

2) 2/ 

3) 2/ 
1)2/ 



( 3)2/ 



2iD TEAP 


3BD TE&B 


UT8 TEAB 


88 


91 


90 


89 


91 


92 


95 


92 


91 


101 


99 


96 


103 


110 


99 


108 


101 


107 


101 


116 


109 


104 


105 


107 


102 


113 


105 



PB0GBI8S - — 
5T8 TElfi 



6TB IHIB 



TOTAL 
360 
365 
381 
398 
^»15 
918 
^423 
416 
^21 



GBADOATES 
90 
92 
91 
96 
99 
107 
106 
107 
105 



1ST TEAB 



PttTSICIABS* ASSISTABT ABD PBBTAL THEBAPXST P80G8AHS 
2BD TEAE 380 TEAB «TH YtAB 



TOTAL 



ABC 1976-77 TBBWGB 1978-79 fBOB Fl 1^77 AFt-- ICATI^"* 
2/ BOBBEB or BEPEATERS IBCLyDED IB FlBST-tEA3 EBBOLL? 



15S 



80 



159 



EIIOLLREIT DATA 1/ 



C0»| 00011 SX«AI SCHOOL Or flESICmi 



TBREE-TSAB PBOGBASS 



nSDICIlE 



4CADt8IC flAI 

1970- 71 

1971- 72 
lf72*7.1 
1973-7* 
197*-75 
1975-76 
197$-77 

1977- 7$ <IST.) 

1978- 79 (1ST.) 



1ST'* TEAB 



290 TEAB 



3fiD TEAB 



TOTAL 



6R A DO AXES 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
l97»-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(ISTO 
|HST.) 



TtfO-TEAB, POUB-TEAB AID tOIGES PBOGBAHS 



iCADlSIC TZAR 


1ST TEAB 




2ND TEAB 


3BD TEAR 


4Tb TEAR 


5TH TEAB 6TH TEAB 


TOTAL 


GBAD0A7ES 


1970-71 


40 




40 


48 


35 




163 


35 


1971-72 


43 ( 


3)2/ 


39 


«8 






178 


48 


1972-73 


46 ( 


2)2/ 


41 


56 


48 




191 


48 


1973-7« 


65 ( 


1)2/ 


45 


60 


54 




224 


54 


197«-75 


81 ( 


1)2/ 


S4 


75 


61 




281 


61 


1975-76 


80 




81 


93 


75 




329 


75 


1976-77 


103 ( 


3)2/ 


79 


110 


91 




383 


90 


1977-78 CIST.) 


104 




102 


120 


110 




«36 


110 


1978-79 C«ST.) 


100 




104 


120 


120 




444 


120 








PHTSICZANS' 


ASSISTANT AND 








ACACtBIC TEAR 


1ST TEAB 




2IID TEAR 


3RD TEAR 


4TH TEAR 




TOTAL 





1/ DATA OBTAINED FBO« SCHOOLS OR FBCH CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACADEMIC TEARS 1970-71 AND 1971-72 FBOR FT72 APPLICATIONS, 
1972-72 FBOR FT73 APPLICAtlORS, 1973-74 FROH FT74 APPLICATIONS, 1974-75 FBOR FT75 APPLICATIONS, 1975-76 FEOH FT 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-77 TBBOUGH 1978-79 FfiOB FT 1977 APPLICATIONS. 

2/ NUR0EB OF REPEATERS INCLODED IN FIRST-TEAR ENBOLLBENT. 



ERLC 



160 



81 



EieoUHEIt DATA 1/ 



tti tOBK fftUCCU COUBGt 



icmizc ft Aa 

tff2-73 

1f7%-75 

IS76-77 
1Sn-78 
lf7t-7§ 



list.) 
Cist.) 



icAoiaxc im 

If 70*71 
1f71-72 

1972- 73 

1973- 7tl 
IS7*-75 

1f7i-77 
l977-7i 
tt7f-7f 



(ISt.) 
CBSt.) 



acuiflic Tim 

1971-72 
1f72-73 
1f7>-7% 
197«-75 
1f75-7i 

1976- 77 

1977- 78 {1ST.) 

1978- 79 (1ST.) 



St Tsai 



1i3 C 4)2/ 
189 i 6)2/ 
178 ( 5)2/ 



2ID TBAB 



TBRBE^IEAB PtOGBAflS 
3BD TEAB 



TOTAL 



1ST TEAS 

U8 C 
143 ( 



157 
180 ( 
180 ( 
180 
180 



TVO-rSAB* rO0B*yE4B AUD LOVGEa PBOGBABS 



5)2/ 
5)2/ 



9)2/ 
<»)2/ 



1ST TEAB 



6BADQATES 







163 




151 




320 




201 




518 


U3 


200 




39%^ 


198 




200 


200 


200 



2ND TEIlB 


3BD TEAB 


HTH TEAB 


STB TEAB 6Tfi TEAB 


TOTAL 


GRACOATES 


1341 


130 


119 




521 


119 


133 


18 1 


130 




547 


130 


1112 


151 


141 




434 


141 




138 


151 




285 


151 






133 




290 


133 


157 








337 




176 


191 






547 




179 


200 


191 




750 


190 


180 


200 


2O0 




760 


200 


PHTSICIAHS* 


ASSISTANT AND 








2ilD TEAB 


3BD tEAB 


4Te TEAS 




TOTAL 





1/ DATA OBTAINED FBCB SCHOOLS OB FBOR CAPTTATION APPLICATION*? AS rC!LO»S: ACADEHIC YBAftS 1970-71 AND 1971-72 FBOH rY72 APPLICATIONS* 
1972-73 FBOB FT73 APPLICATIONS, 1973-7. fBOH rY74 APPLICATIONS, 19;4-75 fBOa rY75 APPLICATIONS, 1975-76 FBOR FT 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-77 TBBOOCB 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIONS. 

2/ N088BB OF BEPEBTEBS INCLODED IN PIfiST-TBAP ENBOLLBENT* 




162 



82 



163 



BKBOLitSBlf? D&TA V 



iff TO»X OiXfBBSITT 

JkCmSXC TEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197*1-75 
197^-7fu 

1976- 7^ 

1977- 78 nSTO 
1979-79 CtST.) 



ACADS&IC 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
19741-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(EST.) 



1971- 7i 

1972- 73 

1973- 711 
197^-75 
15'J5-76 

1976- 77 

1977- 78 (EST,) 

1978- 79 if ST.) 



1ST ttkt 



7$u ttxu 



Th.,BE-YEiB PPOGRAHS 



3BD VEAfi 



TOTAL 



OFADUATES 



T»0-YEAR, rOOB-TEAH AHD LOIiGXB 



1ST XZa 
UC 
156 
158 
173 

17a 

171 
'73 
17a 
170 



1) 2/ 
3)2/ 

2) 2/ 
•|)2/ 

3) V 



2»D TEAP 


3FD YIAB 


UTH TEAB 


136 


laa 


128 


139 


126 


1*7 


1*7 


13:j 


13* 


155 


14 8 


137 


169 


160 


1*7 


179 


18 2 


160 


169 


189 


179 


170 


182 


186 


17U 


183 


.83 



PEOGBAftS 

5TH YEAB 



6TH YEAB 



TOTAL 
5*8 
56 8 
573 
613 
650 
692 
710 
712 
710 



GRADUATES 
128 
1*7 
13* 
137 
1*7 
160 
179 
186 
183 



1ST TEAB 



PBYSIClAieS' ASSISTAUT ABD DEMTXl THSBAPIST PB0GBA8S 
2IID TEAS 3PD YEAP ^TH YEAB 



TOTAL 



1/ DATA OfiTAmED f^OB SCHOOLS OR 
1972-73 f?0« i*YV3 APPLICATION . 

j^jlj. 1976-77 TaRCUGB 1978-7<) ?POF ?T 1977 APPLICATIOHS 



r.C« C*riTATl0» APPLICATXOliS AS fOLLOHS: ACADEHICY E.BS^ 1970-7 1 AMD 1^ 



1972-73 fPOn .-73 APPLICA TIO. 5 , 1973-7* FBOH fY?* APPLICATIONS, i97*-7S FBO« rY75 APPLICATIOKS, 1975-76 FEOS EY 1976 APrilCATIOHS 



2/ WUHBEB OF BEPSATFBS XM^LOOEO IH FiSST-YEAH EHBOLLftEST- 



1C4 



83 



ERIC 



< 



S!lR0LLfl2it DATA 1/ 



SOfT IT IIQFntC 



ACiDlfilC YEU 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
l97*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (ESTO 

1978- 79 (EST.) 



HEOXCIIIE 



ICACtbIC TEAS 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
1'»7«-75 
1975*76 
t976-77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



•ST YEAfi 



2110 YEAP 



THSEE-TEAfi PB0^,5A»1S 
ISO tJAB 



TOTAL 



S 
10 
12 
*u 
13 
12 



TIO-TEAE, FOOfi-TEAB A«D LOUGEB PaOGBAHS 



1st TEAS 



PKISICIAiS* ASSISTAUT AUD DEfTAL THEfeAPIST P^OGfiAIS 
2ID TEAR 3HD TEAS «TH 7EAI 



TOTAL 



GPAOOATES 



ACADBBIC TEAP 


1ST TEAR 




2iD TEAB 


3FD YEAR 


4Tf TEAB 


5TH TEAS 


6TH TEAR 


TOTAL 


GRAC'tATSS 


1970-71 


126 ( 


1)2/ 


loa 


121 


110 






46 5 


110 


1971-72 


126 ( 


3)2/ 


12b 


116 


120 






487 


120 


1972-73 


138 ( 


3)2/ 


128 


122 


115 






503 


115 


1973-7* 


137 ( 


2)2/ 


133 


126 


1 19 






515 


119 


197*-75 


136 ( 


1)2/ 


129 


136 


126 






527 


126 


1975-76 


i»a i 


8)2/ 


125 


136 


139 








139 


1976-77 


139 { 


^i)2/ 


130 


134 


134 






537 


134 


1977-78 CEST,) 


135 




133 


136 


134 






538 


134 


1978-79 CEST*) 


135 




129 


138 


136 






538 


136 



1/ DATA CBTAIHED fSOR SCHOOLS OR FPCf! CAPlTATIOi APPLICATlOiS AS FOLLOMS: ACADtBiC lEABS 1970-7 1 ARD 1971-72 FBOH Ft?^ APPLICATIONS, 
1972*73 FFOH FY73 APPtlCATIO!IS» 197i-74 FROH FT74 APPLICATlOiiS , 197U-7S FROH FY75 A FPLIC ATI 0 US, 1975-76 FEOH Ft 1S76 APf LICATICHS 
Ave 1976-77 THPODGH 1 978-79 FFOf! FY 1977 APPLlCATlOf S, 

2/ IIOf»BEP OF PBPEATESS IHCLDDED IH FIRST-YEAR ENBCLLHEiT. 



ERIC 



IGG 



84 



16 



''OLLIIttT DATA 1/ 



son AT STCBt eiOOK 



iCAOlBXC Ttit 
1f71-72 

1973*7% 

H7<I-7S 
1«75-7$ 
1f7€-rr 

1fr?-7§ (1ST.) 
197i-79 (fST.) 



ACADSBXC TEAS 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (fSTO 
197t-79 aST.) 



ACIDiaiC Tf Afi 
1971-7? 

1?72-73 

1973- 7^ 

1974- 7S 

1975- 76 

1976- 7; 

1977- 78 (BST.) 

1978- 79 (ESTO 



RBDICIVB 



15T TEAB 

26 
36 



2ID TCAB 



22 
28 
38 



THBEE-TEAfi PfiOGftARS 
38D TBAB 



20 
36 



TOTAL 

2% 
48 
84 
62 
36 



GBAIXOATES 



20 
23 
33 



15T ICAB 



U8 

58 ( 
58 ( 
61 
S8 



TBO-T£Afi, fOOH-TBAB IVD LOVGBB FB0G8ABS 

21iD YBAB 3BD tfAH ^TH TEAB 5TH TEAS 6TH TEAfi 



2)2/ 
2)2/ 



• ^7 
56 

55 
61 



•6 

v6 
55 



2 
5 
5 
46 
56 



TOTAL 



54 
110 
165 
218 
230 



GBAOaATES 



2 
5 
4 
46 

56 



1ST TEAB 



?H?SICIA1IS* AS5ISTAVT AID DEVTAI TBEHAPIST PBOGBAilS 
2VD TEAB 3BD TEAB 4TB TEAB 



TOTAL 



1/ DATA OETAIBED fBOB SCaoOLS 01 fBCB CAPITATIOB fPPLICATIOBS AS fOLLOBS: ACADEBIC TEABS 1970-71 aBD 1971-72 fBOB rT72 APPtlCATIOBS, 
1972-73 PBOB 7T73 APPLICATIOBS, 1573-74 fBOB rT74 A PPLICATIOBS, 1974-75 fBOH fT75 APPLICATIOFS, 1975-76 ffiOB FT 1976 AfPtlCATIOBS 
AID 1976-77 THBOOCH 1978-79 flQP ft 1977 APPIICATIOBS. 

2/ VOBBEB Of 8EPEATE1S IBCIODED IB FIBST-TEAB EBBOLLBEBT. 



16 S 



85 



169 



BSROlLflBVT DJtTA 1/ 



SOiT DOVVSTATB iSDICAL CSftSfi 



REDTCIPS 



THa8B-TE*8 P80GBAIIS 



ACAD18XC ttlt 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7# 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 IISTO 

1978- 79 CIST*) 



1ST TBiB 



2ND TEAB 



3BD TBAR 



TOTIL 













THO- 


TEAR, rOUB-TEIfi 


AND LONGEB 


icmsic 


TUB 


1ST IBIS 




2SD 7BAB 


3BD YEAB 


4TH TEAB 


1970-71 




211 


i 


6)2/ 


194 


203 


203 


1971-72 




214 


( 


9)2/ 


202 


195 


198 


1972-73 




225 


( 


9)2/ 


198 


204 


192 


1973-74 




229 


i 


13)2/ 


217 


215 


199 


l97»-75 




229 


{ 


10)2/ 


2 22 


215 


211 


1975-76 




224 


i 


*)2/ 


225 


219 


21^ 


1976-77 




224 


i 


3)2/ 


223 


217 


2^5 


1977-78 


UST.) 


224 






221 


224 


225 


1976-79 


(BST.) 


224 






221 


224 


228 



ACADB8XC TIAR 
19V1-72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 itST,) 

1978- 79 (EST.) 



5TH TEAS 



eia TEAR 



TOTil 
811 
809 
819 
860 
877 
880 
879 
894 
897 



1ST rBIi 



PKTSICIAHS* ASSISTAiT AND DEiTU T8BBAPIST PBOGBAf!S 
2ND TEAS 3BD TEAH 4TH TEAS 



TOTAl 



GP ADOATES 
203 
198 
192 
198 
212 

in 

215 
225 
228 



1/ DATA OBTAINED ^80R SihOOLS CB FBOH CAPITATION APPLICATIONS AS POtLO»S: ACADEHIC YEABS 1970-71 AND 1971-72 FBOH ri72 APPLICATIONS, 
1972-73 FBOB FT73 APPLlCAtlONS, 1973-74 FBOB FT74 APPLICATIONS, 1974-75 FBC8 FT75 APPLICATIONS, 1975-76 FfOH FY 1976 APPLICATIONS 
AVD 1976-77 TBROOGH 1978-79 PBOfl FY 1977 APPL ICATIONS* 

2/ H08BEB OF BEPEATEBS INCLODED IN fIBST-TBAB BNBOLLHENT. 



86 



170 



171 



EUaOLLIlEVT DiTi 1/ 



S9IT OfSTAti 8BDICU CEVTES 



1971- 72 

1972- 73 
1913-7^ 
197*-75 
1975-7* 
197^-77 

1977- 7$ (mo 

1978- 79 CISTO 



ACI&IIIIC tflB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
197«-75 
1975-76 
19 /6-77 

19'»7-78 IBST.) 
l97a-79 ilSTO 



1971- 7i 

1972- 73 
l9'33-7ft 
197«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 itsn,) 

1978- 79 (BST*) 



tSt ttkU 



290 ttkU 



TBBBE-ISAS PBOOfiiRS 



3BD TEAS 



TOTAL 



1ST TEAR 
110 

109 
123 
122 
123 
12<» 
125 
UO 
150 



THO-TEAS, FOOB-YEAB AiD LOIGEB PBOaBAHS — 

5TH TEAB 



3)2/ 

2) 2/ 

3) 2/ 
*)2/ 
' )2/ 



2ND TEAB 


3BD YEAB 


4TH YEAB 


109 


97 


98 


1C7 


n3 


95 


107 


120 


m 


1 1? 


119 


119 


119 


119 


118 


120 


123 


118 


118 


120 


121 


WO 


121 


122 


132 


120 


120 



6TH TEAB 



1ST TBAB 



P8TSICIAMS* ASSISTAIIT AUD DEiTAL THEEAPIST PBOGBABS 
2»D TEAB 3PD TEAS <lTa TBAB 



TOTAL 
4ltt 

477 
479 
485 
'484 
503 
522 



rOTAL 



GBAUOATES 



GBA&OATES 
98 
95 
114 
119 
118 
117 
117 
122 
127 



1/ DITA OBTAIMED FBOH SCHOO.S CP PBCB CAPITATIOK APPtlCATIOiS AS ?<^^^'0»S: ACAOBKIC TEA fiS 1 970^7 14 NL 197 1 ^ 

1972-73 fBOH rT73 APPLICATICMS, 19',3-74 rnOH fT74 APPLICATIO.S, 1974-75 fBOR rT75 A PPLI C ATI OUS , 1975-76 EBOft ft 1976 APPl 1. Ai lOHS 
A«D 1976-77 THBOOGH 1978-79 FBOH FT 1977 APPLXC ATIOIS, 

2/ fttflBEl Of BEPEATEBS liCLnDEC Ik FIBST-TEAfi E»fiOLL«E«T, 



87 



ERLC 



172 



173 



BvaOLLKBVT D&TA 1/ 



OVXfflSiTT OP BCCBISTB8 



nBDIClBE 



TBBEE-TBAB PBOGBAHS 



Bcmixc rtkn 

1970- 71 

1971- 72 
1$72-73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 <BST.) 

1978- 79 CIST.) 



1ST fEBB 



ailD YEBB 



3BD Y8BB 



TOTAt 



GRADUATES 



TBO-TEAB, POOB-TEAB BCD L0B6BB PBOGBBBS 



BCBPB8IC 


lEBB 


1ST TBBB 




2liD YEB8 


3FD TEAB 


UTB TBAB 


STa TEAft 6TH TSAfi TOTAL 


GBAD0ATES 


1970-71 




82 


i 


3)2/ 


74 


77 


74 


307 


74 


1971-72 




97 






78 


78 


76 


329 


75 


1972-73 




99 


( 


2)2, 


95 


84 


80 


358 


81 


1973-74 




102 


( 


5)2/ 


94 


94 


80 


370 


79 


1974-75 




97 




105 


96 


93 


391 


9J 


1975-76 




98 


< 


1)2/ 


98 


98 


97 


391 


97 


1976-77 




97 




98 


99 


93 


387 


93 


1977-78 


(EST.) 


97 






98 


103 


101 


399 


100 


1978-79 


(EST.) 


97 






97 


106 


105 


405 


105 



PHTSIClBiS* BSSISTBBT B»D DBiTBL THBBBPIST PBOGBBBS 

BCIDBBIC TSBB 1ST TEAR 2BD YEAR 3PD TEAB 4TU TBBB TOTAL 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



1/ DATA OBlAIiED FBOB SCHOOLS OB FBCH CAPITATIOB APPLICATIOBS AS FOLLOBS: ACADBBIC TEABS 1970-7 1 AND 1971-72 FfiOW FY72 APPLICATIONS, 
1972-73 FB03 FY73 APPLICATI08S, 1973-74 FBOB FT74 APPLICATIOBS, 1974-75 FSOR FT75 APPLICATIOBS, 1975-76 FfiOB FY 1976 APPLICATIOBS 
ABC 1976-77 T8BC0CH 1978-79 F»Of! FT 1977 APPLICATIOBS, 

2/ BOBBER OF REPEATERS IBCLUDSO I» nRST-YBAR BBBOLLBBBT, 



ERIC 



174 



88 



175 



EKfiOtLllBST DATA 1/ 



BEDICXIIE 























M^WPWIaW IK Mi 






2KD 


I CAV 


3fiD TffAB 

R v « AS m 






t\Jt ml* 
























1971*72 






15 


7 






172 


7 


1973*73 


183 ( 


7) 2/ 




1<l5 


17 






345 


17 


197J-74 


177 ( 


1)2/ 




179 


127 






483 


127 


1974*75 


176 






178 


1*i 1 






495 


141 




22 






173 


137 






332 


137 


• ^ 99 9 9 








13 


12ft 






13 7 


124 


M71«7fl fl<;T \ 










^ 7 






17 




















































. TiO' 
















2nd 


tEAB 


3fiD TEAR 


UTH TEAB 5th TEAB 


^TK TfAB 


TOTAL 


Gli ADOATES 




116 ( 


212/ 




1 10 


10<) 


1 19 




449 


120 


1971*72 








1 13 


10 U 


118 




IIS 


1 18 


1972*73 










89 


98 




187 


98 


1973*74 










18 


87 




109 


87 


197%-75 


7 < 


7)2/ 




3 


35 


kl 




92 


47 


1975-76 


161 ( 






3 


a6 


38 




248 


38 


1976-77 


181 ( 


5)2/ 




167 


159 


a7 




554 


47 


1977-78 |l5tO 


176 






175 


155 


171 




677 


171 


1978-79 (fST.) 


176 






176 


175 


155 




682 


155 



KISfRZC TCAB>^' 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST,) 

1978- 79 (EST.) 



1ST TEAB 



16 



PHTSICIANS* A5SISTAVT AND DEBTAL THjSBAPIST PB0GBA8S 
2BD TEAH 3BD TEAB 4TH TEAB 



TOTAL 



1/ CITA OBTAIBED FBOB SCHOOLS Cfi fBCfi CAPITATIOH APPLICATIOBS AS fOLLOBS: ACADEBIC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 FBOB rT72 APPLICATIOBS, 
1972-73 FBOB rT73 APPLICATIOBS, 1973-74 PBOB PT74 APPLICATIOBS, 1974-75 PBOH rT7S APPLICATIONS, 1975-76 FBOH PT 1976 APPLICATIONS 
ABD 1976-77 TBROUGH 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIONS, 

2/ BOBBEB OF BEPEATEBS IBCLOPEC IB FIBST-TEAfi ENBOLLHBNT* 



176 



89 



ERIC 



17' 



EKBOLLflBIIT DATA 1/ 



acftoeszc ft ah 

1971-72 
1975-73 
1973^7^ 
197^-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST. J 
1976-79 C2ST.) 



8BDICIME 



15T TEAS 



2MD TEitH 



THREE-YEAR PfiOGRAfJS 
3RD YEAR 



TOTAL 



GRADUATES 



15 











YEAR, POUR-YE\fi 








ACADfBiq TEAB 


1ST YEAR 




2ilD YEAR 


3RD YEAR 


4TH TEAR 5TH YEAF 


6TH YEAR TOTAl 


GttADOATES 


1970-71 


105 ( 


1)2/ 


83 


nu 


81 


383 


80 


1971-72 


IC ( 


3)2/ 


102 


10 3 


9a 


406 


94 


1972-73 


119 ( 


<»)2/ 


103 


128 


75 


U25 


75 


1973-74 


116 ( 


2)2/ 


121 


125 


84 


UU6 


91 


1974-75 


122 ( 


5)2/ 


112 


138 


90 


u62 


104 


1975-76 


119 { 


1)2/ 


122 


130 


114 


485 


118 


1«76-77 


119 ( 


5)2/ 


115 


112 


102 


448 


110 


1977-78 (EST.) 


118 




115 


11 : 


106 


u5u 


114 


1976-79 (EST*J 


117 




115 


111 


110 


U53 


114 








PHtSICX A»S 
















« ASSXSTAtIT AMD 


DBHTAL THERAPIST PBOGRARS 






ACfSKfllC YEAR 


15T Tt*B 




21ID YEAR 


3RD YEAR 


UTH YEAR 


"^OTAL 




1971-72 


ao 




ttO 






80 




1972-73 


40 




39 






79 




197i 


41 




43 






84 




197ft-7b 


40 




39 






79 




19 75-76 


40 




41 






81 




1976-77 


40 




39 






79 




1977-78 (EST,) 


42 




40 






82 




1978-79 (EST.) 


40 




n2 






82 





1/ DATA OBTAIHED FiO« SCHortS OP ERCH CIPITATIOS AP ICATIOMi AS fOLlOif. ACADE8IC YEARS 1970-71 AMD 1371-72 fR08 PT^2 APt>LICAT lOIIS , 
1972-73 FROft FY73 A PPL xCATI Ol^S, 1973-7«» TROR F?7' APPHCATIOM^, 1974 /5 FROR FY75 APPLICATIOHS, 1975-76 FROR FY 1976 APPLICATIOiS 
AMD 1976-77 THBCOGH 1978-79 FSOR FY 1977 APPLICAVIOMS, * 

2/ iU»8?8 OF REPEATERS IMCIUDEC III FIRST-TEIB EMROI LflEIT • ^ 



ERIC 



90 



l;5 



. Hi) 



E1I30LLBEIT VlTk 1/ 



Mhst Cisotin oixfiisxn 

1910-71 
1f71-72 
1f72-73 
1973-7* 
I97II-75 

1975- 76 

1976- 77 

1917-78 <tST.) 
1978-79 IFST.) 



^ THRBE-zEAt PBOGBAHS 

2ID Xth^ 3BD TSAB 



HBDXCIl?E 



TOTAL 



GRADUATES 



ACADtaiC ri48 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197«-75 
1975-76 
1576-77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 lEST.) 



ACACERXC YfAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7*3 itZT.) 

1978- 79 lESTO 



1ST IE*fi 



TiO-TEAE, rOOfi-TEAF AHD LOHGEfi PHOGBA«S • 

2IID YEAB 3BD TElfi ^TB TEAS 5TH TEAE 6TH Y5AB TOTAL 



.GBADUATES 



28 
32 



1S7 TBAI' 



28 

PHYSICIASS* ASSISTANT AND DENTAL THE8APIST PBOGBAHS 
2UD TEAR )BD TEAP ^TH YEAR 



26 
60 



TOTAL 



1/ DATA OETAIKED FBOH SCMOOLb OB ffi^f. P MIOH APPLICATIONS AS EOLLOBS: ACADEMIC YEABS 1970-7 1 AND 1971-72 FBO« rY72 APPIICA.TIONS. 

tC72-73 rSOR irrLICATICIJC, rnOR fY7U applications, l97i;-75 FROJ! ?Y75 APPLICATIONS, 1975-76 EFOU FY 197b APPLICATIONS 

Ave 1976-77 THBOOGH 1970-79 FBO« FY 1977 APPIICATIONS, 
2/ NOaSER OF REPEATERS INCLUDED IN FI8ST-YEAF i'NROLLNENT. 



.ERIC 



150 ^ 



91 



^81 



EHBOLtilEXT D&TA 1/ 



oiZYivsm or uotin cabouva cbafel hill 



nsDiciiiC 



ICIDAlXC TBU 

1970-71 

1S71-72 

If 72-73 

1973-7* 

19711-75 

1975- 7* 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(fST.J 
(FST.) 



JICADESIC rtk^ 

1970- 71 

1971- 72 
1972*73 
t973-7<l 
l97*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 



1971- 72 

1972- 73 
l9?3-7i| 
197a-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 



YEAH 



(EST.) 



1ST ttkU 



2MC Jtkt 
2 



TBBEI-YSJIB PB06R|»S 



3BD tSJlB 



TOTJIL 



GBADOAT£S 



Tii-YEAa, FOUB-TEia IBD LOKGEB PBOGBJlfiS - — 

ST8 TEAS 



IS- TEIB 




2MD YEAB 


3£D Yt&B 


UTH TEfeB 


98 




83 


76 


75 


111 ( 


1)2/ 


99 


81 


70 


132 ( 


2)2/ 


108 


101 


87 


131 ( 


1)2/ 


131 


nc 


102 


131 { 


1)2/ 


132 


127 


107 


1U0 


132 


131 


125 


161 ( 


1)2/ 


141 


133 


130 


160 


169 


13* 


132 


160 




16; 


179 





6TB YEAB 



TOTAL 


GBlkDOAlES 


33 2 


7!: 


361 


70 


428 


87 


i*7<t 


98 


i|99 


105 


528 


122 


565 


130 


596 


130 


634 


133 



1ST TEAR 



FHTSICIAHS* ASSISTIHT liD DEKTAt THERAPIST PPOGBABS 
2liD YEAB 3BD tEAB UTH TlAB 



TOTAL 



1/ DATA OBTAINED fBOII SCHOOLS CB fBCB CAPITATIOf APPLICATXOIS AS fOLLOllS: ^^^^^^l^^ ^l^^ll 't^^^^^^^ 

1972-73 fBOaFY73APPL:CAT:OBS, 1971-74 fBOfl fY74 APPLICATIOBS , 1974-^75 FSOR fXf^ APPLICATIOHS, 197^-76 fBO« FY 1W6 A rPLiCATlOBS 

ABD 1976-77 TKFCUGH I97e''79 FPCB FT "^77 APPLICATIOIS* 
2/ «ni»ErEP OF BEPEATERS IHCIODED lH PI8ST-TEAB EiBOLLSEBT. 



^5? 



ib2 



183 



ERfiOLLflEVT DATA 1/ 



•AI^E.POIESl OiimSIiT 



iCAOBBXC TIU 

1970-71 

lf71-72 

1972- 73 

1973- 7% 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST.) 
1979-79 CIST.) 



1ST fBAi 



21ID YEAH 



TUSEE-ySAfi PB0GBA8S 
iSD TEAS 



REDXCIIE 



TOTAL 



TfO-TEAS, rOOB-TEAH AND LOKG^B PBOGtARS 



ICICtaiC TfAfi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 

1974- 75 

1975- 7« 
197f-77 

1977- 78 

1978- 79 



(1ST.) 
(EST.) 



1ST TEAS 
20 
19 
33 
UO 
<I0 
«2 
40 
40 



PHTSICI AUS* 
l^h TEAR 
12 
21 
20 
28 
28 
39 
41 
40 



ASSISTAUT AID DEVTAt TKEiAPIST PSOG8AS3 
3PD TEAB 4TH YEAi 



TOTAL 
32 
40 
53 
68 
66 
81 
81 
BO 



GHACOATES 



ACADiniC ItAB 




1st lEAa 




2VD TEAS 


3PD TEAS 


4T8 YEAB 


5TH lEAB 6TH YEAF TOTAL 


GBADOATES 


1970-71 




77 ( 


1)2/ 


76 


61 


58 


272 


58 


1971-72 




79 ( 


3) 2/ 


74 


76 


61 


290 


61 


1972-73 




89 




7b 


73 


75 


315 


75 


1973-74 




95 ( 


6)2/ 


83 


^ 78 


73 


329 


73 


1974-75 




90 ( 


1)2/ 


95 


8a 


78 


347 


78 


1975-76 




101 ( 


3)2/ 


87 


S6 


85 


369 


85 


1976-77 




109 { 


1)2/ 


98 


64 


96 


387 


96 


1977-78 (EST.) 




111 




104 


98 


84 


397 


84 


1978-79 (EST.) 


i 


108 




112 


103 


98 


421 


98 



1/ DATA OBTAIlEO FBOB SCHOOLS 08 fBOB CAPITATIOB APPLXCATIOBS AS fOLtOi5: ACADEBIC TEARS 1970-71 ABD 1971-72 fHOB fY72 APPtlCATXOBS , 
1972-73 fBOB fY73 APPLICATICiS, 1973-74 PBOB rY74 APPLXCATIOBS, 1974-75 fP:*! rY7*^ APPtlCATIOBS, 1975-76 PROB PT 1976 AFPLICATIOBS 
ABD 1976-77 TBBOOGH !9><j-;9 FBCB FT 1977 APPLiCAI 10 jl3 . 

2/ BOBBEa or BEPEATEBS IB<^LODED IB FI^ST-TEAfi FBROLL f!E)»T . 



184 



93 



iS5 




CIEOLLffSit Dm 1/ 



MiftBSitT or iotra dakoti 



SEDICIVE 



Acmaxc YiiM 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (tST.) 

1978- 79 <IST.) 



1st rtkt 



2liD rtkU 



TUBEE-TSAB PSOGBAfIS 
iBD TEAB 



TOTAL 



BCADB8IC TIAB 


1ST 


TEAB 


2«D TEAB 


3BD TEAB 


1970-71 




53 ( 1)2/ 


56 




1971-72 




5% 


56 




1972-^3 




63 


64 




1973-7% 




65 


6« 




197«-7S 




67 


65 


uo 


1975- 76 




67 


63 


42 


IV 76-77 




68 


€8 


40 


1977-78 (EST.) 




68 


63 


40 


1978-79 (EST.) 




68 


68 


40 








PHTStCIABS' 


ISSISTAfT 


iCiCISiC TfAB 


1ST 


TEAB 


2IID TEAB 


3SD TE/.E 


1971-72 










1972-73 










1973-711 










197A-75 




iS 






1975 76 










1976-77 




15 






l9'>7-78 (EST*) 




20 






1978-79 (EST.) 




20 







TSIO-TEAB, FOOP-TEAB AND tOiCEB PB0GBI8S — - 

am TEAS 5Ta teab 



40 
40 

40 
40 



6TH TEAB 



4TB TEAS 



TOTAt 
109 
110 
127 
129 
172 
21i 
216 

:i6 

216 



TOTAL 



35 
14 
15 
20 

20 



GPACOATES 



GBAv^tJATES 



i*0 
4C 

41 



1/ DATA OBtAIBED FBOf! SCHOOLS CB FBCB CAPITATIOli APPLICATlOfS AS fOLtOMS: ACADE8IC TEABS 1970-7 1 AUO 19?t-72 ffiOf! ^^,^2 APPLICATIOiS, 
l972-7rrRCH rT73 APPLICATION^ 1973-74 fBOB fY7*. AmiCITIOllS, t97a-7S fBOB fT75 AP?LICAT!OIIS, 1915-76 EBOB FT 1976 APPLlCATlOiS 
ABD 1976-77 TBBCOGH 1978-79 FFOK FT 1977 APPLIC ATIOiS . 

2/ 1I0B8EB OF 8EPEATE8S IHCiaDEE I» FIBST-tEAfi EiBOLLflfBT- 



9t. 



IS' 



SltfiOLLR£liX DATA 1/ 



CiSt VfSTEBV llSE9fE UVIYBBSXTY 



iCA&BBIC TIAI 

l§70*71 

lt7l-72 

l«72-73 

1f73-7* 

IS75-76 
1976-77 
1S77-.78 
1978-79 



(1st.) 



urmaic teab 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7«> 
197«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(1ST.} 
(«^T.) 



ACACtBiC TfAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
19711-75 
1975-76 
19 76-77 

1977- 78 {fSTO 

1978- 79 <fST*) 



1ST TBAB 



2VD TBAB 



THRBE-TBAB PtOGBARS 
38D YEAfi 



REDICIBE 



TOTAL 



GRADUATES 



1ST 



T«0-YEA8, roOfi-TEAR AHD lOHGEB P80GRAPIS — - 

5Ta YEAR 



TEAB 




2liD TEAB 


JRD YEAB 


alH TEAR 


108 




90 


8U 


66 


116 




112 


d9 


32 


132 




120 


121 


61 


140 ( 


' 1)2/ 


133 


135 


121 


1«»5 ( 


'7)2/ 


IttO 


150 


133 


143 ( 




139 


las 


149 




^^)2/ 


U4 


143 


141 


1AU 




143 


16 1 


141 


l|38 




luS 


163 


161 



6TH TEAR 



ist|tear 



PHYSICIANS* 
2UD Y£AE 



ASSISTANT liKD DEUTAt THESAPIST 
jPD YEAB 4TH YEI^R 



TOTAJ. 


GRADUATES 


366 


94 


399 


82 


460 


87 


529 


1?1 


568 


131 


576 


149 


569 


141 


589 


161 


607 


161 



PR068AHS 



TOTAl 



1975-?riinf%^7^\^^^^ ^PPLICATIOIIS AS FOLLOHs: 1CADE«IC YEARS 1970-7 1 AMD 1971-72 fRO« fY72 APPLICATIO!lS, 

Z^TlL^SS" '^^^ APPLICAtlO^iS, 1973-74 FROfl rY74 APPtI CAT lOHS , 1974-75 fUOH FY75 APPLICATIOHS, 1975-76 PBOfl PY 1976 APFLlCATinHS 
AID 1976-77 THBC0G8 1 978-79 fRCf fY 1977 AP^LICATIOKS. A hfl xlat i .-Nb 

2/ HO«BEP Of P.EPEAIERS IRCIUDED IH FIPST-YEA8 EHgOLLfEHT. 



ISS 



9S 



ERIC 



itOlC&t CCltEGi OF OHIO kt TOLIOO 



BKDICIHE 



icmtic TE&« 

1970-71 

If 7 1-72 J 

1972- 73 ' 

1973- 7« 
197«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



C8ST. ) 
(EST.) 



ICaOlRXC TIU 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
1978-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 
t< 78-79 



«C«C28IC tlkB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 
19^5-76 

1976- 7? 

1977- 76 
1979-79 



(E5TO 







36 i 


a} 2/ 


52 { 




50 ( 


2)2/ 


65 { 


1)2/ 


81 i 


1)2/ 


99 ( 


3)2/ 


118 ( 


2)2/ 


121 




133 




1ST TE&B 



2KD YEAS 

28 
32 
51 
97 
67 
78 
99 
119 
121 



TH818-TBAB PBOCilfiS 
3BD TE&B 

29 

32 

52 

51 

71 

81 
102 
119 



T«0-tE48, r008-Y8AS AUD LOUGBB PBOGBASS — - 

2110 TEJta 3fiD TEA8 <»TH YE4B 5TH TEifi 



6TH 71AR 



1ST TZAR 



PHISICIMS' ASSISTA8T AUD OEBTAL THEBfcPIST PBOGBAHS 
2»D ISHa 3BD IBAB **TH YEAB 



TOTAL 

64 
113 

133 
164 
199 
248 
298 
342 
373 



TOTAt 



TOTAL 



GBADUATES 

26 
31 
50 
47 
67 
78 
100 
118 



GBAOUATES 



AVD 1976-77 T9PC0GH 1978-79 fUOli FY 1977 APPtXCATIOHS. 

2/ ito«erB Of utvzkitns ibciodec pissi-yeab emboilbeit. 



'i6 



191 



J 



■OmillSTiai OHIO OIITEBSITIBS 



&CADE8IC TCiB 

1«10-71 

197 1*72 

W72-73 

1973-7* 

H7*-75 

1f75-76 

1976- 77 

1977- 78 <IST.) 

1978- 79 (EST.) 



ACA088IC TIAfi 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (ISTO 

1978- 79 (EST* J 



ACACfRIC T£&I 

1971- 72 

1972- 73 

1973- A« 
197t-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 lEST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST TUS 



1ST TEAS 



48 
48 



1ST TEIB 



EHBOLLREiT DATA 1/ 



8EDICI8E 



2IID TEAB 



THBBE-TEAB PB0GRA2$S 
31D TEAB 



TOTAL 



TMO-TEAB, 'FOOB-TEAB AND LOBGEB PBOGBAHS -— 

2B0 TEAB JBD TEAS 4TH YEAB 5TH TEAS 



6TH TEAB 



48 

PHYSICIAMS* ASSISTANT AMD OEMTAt THERAPIST PBOGBWS 
2K0 TEAB 380 TEAE 4TU TEAB 



TOTAL 



48 
96 



TOTAL 



GBACOATBS 



GBAC0ATES 



1/ €!ATA OBTAIIIED fB08 SCHOOLS OB fBCH CAPITATIOM APPLICATIOBS AS FOLLOWS: ACADEHIC TEABS 1970-71 AND 1971-72 FROH rT72 APPLICATIOHS^ 
1972-73 EBOII FT /3 APPLICATiOMS, 1573-74 PfiOft fT74 APPLICATIOBS, 1974-75 EBOH r?7S APPLICATIOHS, 1975-76 FBOl! FT 1976 A PFLICATIOBS 
AID 1976-77 TBBCtJGB 1978-79 fPCf FT 1977 APPLICATIOBS- 
' 2/ BMBEB OF BEPEATEBS IBCLOrED IK Fiai;T-YEAR EBROLIHEMT* 



97 



1.93 



EMOLLHBIIT DATA 1/ 



OBIO STATE 8VITEBSITT 



HEDICXiE 



TfiSEE-TEAB PBOG8A8S 



ACADBBXC TEII 


1ST TEAS 




2liD TEAS 


39D TEA 


1970-71 


223 ( 


7)2/ 






1f71-72 


217 ( 


1)2/ 


221 




1972-73 


240 ( 


13)2/ 


204 


213 


1973-7* 


230 ( 


3)2/ 


235 


200 


197*-75 


238 ( 


11)2/ 


223 


250 


1975-76 


243 ( 


16)2/ 


226 


231 


1976-77 


241 ( 


8)2/ 


250 


214 


1977-70 (EST.) 


250 




254 


246 


1978-79 (EST.) 


213 




250 


250 



iCIDEHIC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 
l97«i-76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



lEST.) 
(EST.) 



ACIDIBTC TEAS 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(EST.) 



1ST TEAB 



T80-*yBAB, roOB-TEA8 AMD LOiGEB PBOGBAHS — 

2MD TEAR 38D TEAfi 4TH TEAB 5TH TEAR 

173 153 154 

172 152 
171 



6TH TUB 



1ST TEAB 



PHTSICIANS* ASSISTABT AID DEiTAL THERAPIST PB06BARS 
2HD TEAR iBD TEAB 4TB TEAB 



TOTAL 

223 
436 
657 
665 
711 
700 
705 
750 
733 



TOTAi 
480 
324 
171 



TOTAL 



GPADDATES 



207 
200 
230 
227 
192 
236 
240 



GRADUATES 
154 
152 
171 



PBOS SCBOOLS CB FBCB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS fOLLOBS: ACADEBIC TEABS 1970-71 *»J„lf7:i:^2 PBOfl FT72 IPPU 
T73 APPLICATIOBS, 1973-74 FBOH FT74 APPLICATIOBS, 1974-75 FROH FT75 A PBLICATIOHS , 1975-76 FBOH .Ft 1976 APPLICATIOBS 



1/ DATA OBTAIBED 

1972-73 FBOH FT 

ABD 1976-77 THBOOGB 1978-79 FBOR FT 1977 APPLICATIOBS. 
2/ BOBBER OF BEPEATEBS IBCLODEC IB FlBST-TEAfi FBBOLLHEBY. 



ERLC 



194 



98 



195 



EHBOtLHBlIT DAtA 1/ 



QllfftSZTI OP CIVCIiVATX 



ACADEHIC TEA! 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7a (EST.) 
1978 79 (EST.) 



1ST TEAB 



2KD TEAB 



THBCE-YBAfi PBOGBARS 
3BD TEAB 



HEDICIHE 



TOTAL 



GPACUAT5S 



ACADB8IC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
197?-7ll 
197J>-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



TBO-TEAR, FOUB-TEAB AND LOBGEB PBOGRAHS 



(EST.) 
(2ST.) 



AClCEflIC TEAS 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7(1 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(EST.) 



1ST TEAB 




2ilD TEAB 


3BD TEAB 


UTH TEAB 


5TH TEAB 6TH YEAR 


TOTAL 


GBACOATE 


IIS 


( 


6)2/ 


108 


110 


101 




a3(i 


101 


111 


( 


1)2/ 


116 


112 


107 




aa6 


108 


122 


( 


3) 2/ 


115 


117 


111 




a6S 


111 


121 


( 


3)2/ 


118 


114 


118 




a7i 


1 18 


198 


( 


6)2/ 


128 


113 


117 




SS6 


1 14 


19a 


( 


2)2/ 


201 


122 


119 




636 


1 17 


200 


( 


7)2/ 


♦ 91 


194 


123 




708 


121 


192 






19? 


192 


196 




772 


196 


192 






192 
PHTSICI ANS* 


192 

ASSISTABT AND 


192 


768 


192 


1st TEAB 




2BD TEAB 


3BD YEAB 


UTH TEAR 




TOTAL 




9 






10 








19 




lU 






s 








22 




12 






10 








ll 










6 








6 





1/ om OBTAIIIED EBOH SCHOOLS OB FBOfl CAPITATIOB APPLICATI035 AS FDLLOilS: ACADEMIC TEABS 1970-7 1 ABD 1971-72 fliOfl ry72 APPLICAT lOBS , 
1972-73 FBoa Fy73 APPtlCATICBS, 1973-7a PBOH Fy7W APPLICATlOBS, 197i»*7S FBOH FT75 APPLICATIO!IS, 1975-76 FROM FT 1976 AFPLICATIOBS 
ABD 1976-77 TBBOUGH 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIOBS . 

2/ BOHBEB OF BEPEATEBS IBCLODEC IB FIBST-XEAR ENROLLHEBT. 



ERIC 



19C 



99 



197 



CKBOLLHEIIT DATA 1/ 



VBIGHT STATE OilVtBSlTY 



nSDICIVB 



ACADE8IC TEAS 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 

1974- 75 

1975- 76 
19 76-77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(EST.) 



ACAtlfllC TEAfi 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
197<l-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



ACACEniC YlAfi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
l97«i-75 
1975-76 
19*i6-77 
?977-78 (BSTO 
1978-79 (EST.) 



1ST YEAl^ 



2UD YE>.B 



THBEE-YEAfi PfiOGEAflS 
3BD YEAB 



TOTAL 



GBADOATES 



1ST YEAB 



TiO-YEAB, rOUE-YEAB AID LOliGEB PROGBAHS — 

2liD YEAB 3fiD YUH UTH YEAB t>TK YEAB 



6TH YEAB 



TOTAL 



GBADtTATES 



32 
50 
96 



1ST YEAB 



31 

50 

PHYSICIANS* 
21ID YEAB 



64 

ASSISTANT AUD DENTAL TBEBAPIST PBOGfiARS 
3HD YEAH ^TH YEAB 



32 
91 
210 



TOTAL 



ED %0n SCHOOLS OB fBOH CAPITATIOM APPLICATIOIS AS FOLLOHS: ACADEHIC YEAES 1970-71 AS^^l?^^-^^ J^^; /'J /^^^f ^JTi?*^. 
n Ft;3 APPLICATIOHS, 1973-74 fBOB rY7<l APPLICATIONS, 197^-75 FBOf! PY75 APPLxCATIOHS, 197t-76 ^BOB PY 1976 * PF lICATlOl^r 



1/ TATA OBTAH 
1972-73 FBOn 

AilC 1976-77 THBOOGH 1 978-79 PBCf! PY 1977 APPLICATlOiS* 

2/ HUnBEp' OF BEPEAIEBS ISCLODED IB FIPST-YEAB ENBOLLHEHT. 



19S 



100 



199 



BKBOUflSSt DATA 1/ 



OilftiSXTl OP tKiiiiOSA UlALTii SCiS f^i 



ACASBBIC TIAB 

1970-71 

1911-72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 7* 

1976- 77 

1977- 78 list*) 
1978 79 CIST*} 



1ST YEAB 



2BD TEAH 



THBEE-YEAB PB06BAI1S 
3HD YEAB 



ABDICINE 



TOTAI 



GRADUATES 



ACiDE8IC tlAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7^ 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST*) 

1978- 79 {fST,> 



ACAOBHZC TEAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 itsr.) 

1978- 79 list.) 



TMO-TEAB, roUF-YEAB AMD tOIGEB 



1ST YEAR 




2liD YEAB 


3FD T£Aa 


<»TH YEAB 


136 




123 


1C8 


112 


139 1 


2)2/ 


137 


115 


104 


147 ( 


1)2/ 


-•38 


136 


115 


148 ( 


i)2/ 


142 


140 


133 


159 ( 


^)2/ 


159 


137 


139 


168 C 


2)2/ 


154 


159 


139 


V i 


1)2/ 


165 


158 


153 


176 




177 


^72 


155 


176 




176 


177 


172 



PBOGBABS 
STH IE4B 



6T» YEAB 



1ST YEAB 

ao 



PHtSICIAHS* ASSISTAUT AND DEiTAt T9EBAPIST PBOGBABS 
ZnJ> 1EA8 



15 



TOTAt 
479 

495 
536 
56 3 

59 a 
620 
653 
680 
701 



3B!: YEAB 


4TH YEAB 


TOTAt 


15 


7 


22 






35 


25 


19 


44 


30 


22 


52 


29 


20 


<*9 


30 


24 


5a 


33 


25 


58 


?0 


33 


63 



GBAOOATES 
111 
104 
115 
133 
138 
138 
153 
155 
172 



1/ DATA OmiBED FlO.1 S* t,S CB FBCB CAPITATIOB APPtlCATIOBS AS FOt'-Oif^: ACADEHIC IBARS 1970-71 ABO 1971-72 FB08 FY72 APPHCATIOIS- 
1972-73 FB08 FI73 APk ^.vATIOBS, 1973-74 FBOft Fl7a APPtlCATlOf:. |o;4-75 ?B0« PY75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOR FY 1976 APPMCATIOBS 
AMD 1976-77 tSBCOGH 1978-79 FFCB FY 1977 iPPtXCATIOMS, 

2/ M08B2B OF BIPUTEfiS IIIC2-0DED IB FIBST-tEAfi EBROttflEMY, 



2uU 



101 




9 



BHBOLLRBNT DATA 1/ 



OVIYBRSITT OP CBSGOV HtTH SCIBKCES CTB 



HEDtCIKB 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7l» 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



TUB 



(tST.) 
(EST.) 



ACAD20IC lUB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7«l 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 



ACADBHIC 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 71* 
197C-75 
1975-76 
19 76-77 

1977- 78 

1978- 79 



YEAB 



(EST.) 
(1ST.) 



1ST YEAB 



2MD YEA5 



TWREB-YEAB PBOGRAHS 



3R0 YBAB 



TOTAt 



GRADUATSS 



TilO-YEAB, FOUR-YEAR AMD LOMGES 



1ST TEAR 



97 

96 

iia 

115 
115 
115 
115 

11(4 



( 1)2/ 



1)2/ 
1)2/ 
1)2/ 
1)2/ 



2MD YEAR 


jPd year 


aTH TEAR 


86 


99 


86 


99 


87 


97 


95 


104 


8a 


111 


100 


103 


1 17 


1H 


9(4 


1 ia 


120 


112 


113 


116 


120 


1 16 


120 


iia 


1 n 


120 


122 



PPOGRAHS — 
5TH YEAR 



6TH YEAR 



TOTAL 
368 
379 
397 
(429 
440 
461 
(46(4 

(46(4 

a70 



GRADUATES 
85 
97 
80 
103 
92 
112 
119 
112 
119 



1ST YEAR 



I'HYSICIAHS" ASSISTAST AMD DENTIL THERAPIST PROGRAMS 
2IID YEAR 3RD TEAS '4TH TEAR 



TOTAL 



1/ DATA 08TAIIIED FROB SCHOOLS CB fROH CAPITATIOM APPLICATIOWS ».S FOLLOWS: ACADEHIC ^^ARS 1970-71 AMD 197 1^72 F 

1972-73 FB08 PT73 APPLICATIONS, 1973-7(4 FSOU FY7a APPLICATIONS 197*4-75 FROH !'Y75 APPLICATIONS, 1975-76 fBOH FY 1976 APPLICATIONS 
A!ID 1976-77 THRCOGfi 1978-79 FROH FT 1977 APPLICATIONS. 

2/ H0H8EB OF BIPIAIEPS INCLUDED IN FIRST-YEAB ENROLLHBNT. 



ERLC 



102 



202 



203 



Uiittisi Hid COL s nosp or PHXt40E|?aii 



1516-77 

1917-7$ list.} 
WS-7$ (EST.) 



:5T TEIB 



2J*D Yf AR 



EHfiOLiaElIT D»TA 1/ 

THIU£,E~tEAB PgOG9AftS 

3eD irAS 



TOT A I 



GFADUAI^S 



Ii70«71 
ff71-72 
1$7a-7J 
1973-7*- 
1f7%-75 
1975-76 
197^-77 
1977-78 
1979-79 



list.) 



iCACIItXC TfA6 

1^71-72 

lv7?-73 

W73*7* 

197«-7S * 

1975-76 

1976*77 

1977-79 (EST i 
1979*79 (EST.) 



1ST tEAa 

125 { 
130 
1SS I 
16<; C 
175 

?a2 

> 192 
163 
180 



2UVi 



3) V 



< 5)?/ 

( 12)^/ 

( 11)2/ 

i 1CJ2/ 



' TiK) 
TEAS 
110 
118 
13M 
160 
163 
Uo 
T 



^YEAfi, roeR-YEAB 
JED TCAB 
116 
110 
120 
131 
16 3 

168 

:71 

199 



AND lOHGES 
aTH TEA^ 
107 

117 
109 
122 
127 
163 
159 
H8 
171 



PHOGBAftS 

5TH YEAfi 



6TH YEAR 



1ST lEAfi 

- 10 

27 
<i3 



PHYS^CIAHS* ASSISTAItt AUD DEMTAl THE5APXST PB0GRAU3 
2II0 YEAS 38D YEAS UTH YEAR 

& 
19 
26 
3S 
'•1 
ill 



TOTAt 
<»58 
«75 
518 
S77 * 
628 
672 
690 
722 
730 



TOTAL 
10 
30 
i*6 
66 
7S 

85 
88 



GPACOATES 
107 
" 117 
109 
122 
127 
163 
1S7 
168 
171 



tty? ^rt^^f^.C?^" SCtfOOlS OR fRC« CAPlTATIOi* APPUCATI01IS AS POLLOiS: ACA0E«XC YEARS 1970-71 AUD 1971-72 fROa Py72 APPLX'^ATIOI!^ 
' 1>1.'7JTT^I^nV.»"^ APP.ICATIOHS, 197S.76 PR^r^Y^^^^e^H^^I^I^^^. S 



204 



205 



»6ZCU C0UB6I or PBMISTLfAllA 



ACIOEBIC TIAB 

If 70-71 

1971-72 

197i-73 

1S73-74 

J97t-75 

1975-76 

197«-77 

1977- 78 

1978- 79 



4EST.) 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
197<l-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



CBSTO 
(EST.) 



ACACE8IC TfAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 
197«I-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 <EST.) 

1978- 79 (BSTO 



BilBOLLHBBT Oktk 1/ 
THfiEE-YBIR PBOGBfcHS 



BBDICIBE 



1ST TEAR 

5 
7, 
10 
6 



2B0 TEAB 

2 
5 
7 

a 



3RD TEAR 

2 
7 
6 
8 

4^ 



THO-TEAR, POOR-TEAR ABO tOBGBB PROGB. It *— 

5TH TEAR 



1ST TEAR 




2«D TEAS 


3RD TEAR 


41 'E%R 


66 ( 


5)2/ 


71 


70 


50 


73 ( 


7)2/ 


66 


66 


67 


70 ( 


2)2/ 


67 


72 


66 


80 ( 


3)2/ 


77 


88 


73 


88 


86 


86 


87 


93 




10V 


97 


86 


99 




105 


107 


95 


' 99 




107 


120 


106 


100 




107 


120 


120 



6TH TEAR 



IST TEAR 



PHTSICIARS* ASSlsnUT ARD DBBTAL THERAPIST PROGRAHS 
2ifD TEAR 3RD YEAR dTB TEAR 



tota: 

/ 

n 
2a 

16 

8 
4 



TOTAL 



GFADUATCS 

2 
7 
6 
8 
4 



TOTAL 


GPACUA7BS 


257 


51 


2^2 


66 


27^ 


65 


318 


73 


3i»7 


86 


377 


36 


406 


95 


432 


10t> 


447 


120 



X 



V DATA OEIAIKID PiOII SCHOOLS OB fBOB CUPinilO. »PPLICiTIO«S kS FOLLOWS: »C»DEHIC IE'SS 1970-71 »»D 1971-72 • 
1472-73 PBOB n73 APPLICATIOHS, 1973-7« PBOB FI7* iPPLICWIOMS, 197-»-75 PROH Pl7f iPPLICATIOiS, 1975-76 fSOB FY 19?f »PPLIC»TICIIS 



kID 1976-77 TBBC06B 1978-79 PiOB PI 1977 iPPLICiTIOIS. 
2/ HOBBtB or BEPBdWSS IBCLODED I» FIBST-IEAB EBtOLLBEBT. 



ERIC 



206 



104 



20 



i 



EVBOLIHEMT DATA 1/ 



fEiiSUfAllA STATE OVZf fiSBSBEY HEi: CTB 

ACaCimC TEAS 1ST TBAB 2BD TEAB 

1*10-71 

1911-72 

1t12-73 

1173-74 

1f7#-75 

191S-76 

19H-17 

1i17-7S lEST.) 

1«78-7f (EST.) 



ACA&B«IC TEAS 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197% -75 
1975-76 
197^-77 

1977- 78 IBST.) 

1978- 79 (EST,) 



AClDIHIC TEAB 
197t-72 

1972- 73 

1973- 7% 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 <ESTO 

1978- 79 |EST*> 



TKBSE-TBAB PBOGBAHS 
3fiD TEAS 



HBDICIIfE 



TOTAL 



1ST 



TilO*TEAB, rcUB-TEAB AVD LOiGEB PBOGBAHS 



1ST YEAfi 

15 
50 
3% 
25 
31 
35 
dO 



PHTSICI ABS* 
2BD TEAB 



15 



ASSISTABT ABD DBBTAt THEBAPISt PBOGBAHS 
3BD TEAB %TH TEAB* 



24 
25 
31 
35 



TOTAt 

15 
65 
3% 
«9 
56 
66 
75 



GRADUATES 



TEAB 




2liD TEAB 


3BD TfAB 


UTH TEAB 


5TH lEAB 


6TH 'YBAB 


TOTAL 


GBACUATES 


71 ( 


2)2/ 


61 


%6 


33 






211 


33 


70 




68 


63 


42 






243 


%1 


8% ( 


2)2/ 


72 


66 


61 






283 


61 


87 C 


1)2/ 


86 


66 


63 






302 


63 


96 ( 




86 


82 


64 






328 


64 


101 i 


2)t/ 


90 


86 


79 






356 


77 


96 ( 


1)2/ 


105 


85 


84 






370 


83 


95 y 




97 


99 


84 






375 


84 


91 




95 


97 


99 






382 


99 



1/ DATA OBTAIBED P80H SCHOOLS OB ffiOH CAPITATICB APPLICATIOBS AS POLLOBS: ACAOEHIC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 P9CH fl72 APPLICATIOBS, 
1972-73 PBOi PT73 APPLICATICBS, 1973-74 FBOH Pl74 APPLICATIOBS, 1974-75 PBOfl Pl75 APPLICATIOBS, 1975-76 rBOH FY 1976 APPi-ICATIOiS 
ABD 1976-77 TBBOOGfl 1978-79 FBOH FT 1977 APPLICATIOBS, 

2/ BOHBEB OP BEPBAtEBS IBCLODEC IB FIBST-TBA8 ENBOLLHEBT. 



ERIC 



208 



10S 



209 



SmOLLDElIT DATA 1/ 



Ttmi OIXYEiSiTT 

THHBE-TEIS 

iCAOBBlC Tfil 1ST TEAI 2HD tEAfi 38D TEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
l97%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CIST.) 
1970-79 |IST.) 

THO-IEAB* FOtlR-TEAB 



ACtDBBIC TEAB 


1ST TBAB 




2IID TEAB 


3BD TEAB 


1970-71 


163 ( 


3)2/ 


144 


146 


1971-72 


167 ( 


6)2/ 


160 


146 


1972-73 


183 C 


2)2/ 


16& 


166 


1973-74 


184 ( 


4)2/ 


180 


174 


19711-75 


186 ( 


6)2/ 


180 


180 


1975-76 


186 ( 


6)2/ 


180 


180 


1976r77 


ISH i 


4)2/ 


180 


181 


1977-78 (EST,) 


184 




180 


180 


19?8-79 <EST.) 


180 




180 


180 








PHTSICIAMS* 


ASSISTANT 


ACiCBRiC TEAB 


1ST YEAB 




2liD TEAB 


3BD TBAB 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST*) 

1978- 79 (EST.) 



BEDICIIIE 

tBOGBARS 

TCTAl SBACOATES 



ABD LOBGEfi PBOGBABS 



4TH TEAB 


5TH TEAB 


6TB TEAR 


TOTAL 


GPACOATES 


136 






539 


136 


145 






618 


145 


145 






662 


145 


167 






705 


167 


172 






718 


172 


179 






725 


179 


179 






724 


179 


180 






ir% 


180 


180 






720 


180 



DEBTAt THEBAPIST PBOCRABS 

4TH TEAB TOTAt 



1/ DATA OBTAIBED FBOB SCHOOLS 08 FBCB CAPITATIOB AP?tICATlOllS AS FOLLOHS: ACADEBIC T^AHS 1970-7l AiD 1971-72 FBOH Fn2 A^ 

1972-73 FBOB FT73 APPtlCATimS, 1973-74 FBOH FT74 AmiCATIOBS, 197^-75 FROH Ft75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOB ft 1976 APPtlCATIOBS 



ABD 1976-77 TBBCOGfi 1978-79 PROB FY 1977 APPtlCATIOBS. 
2/ ROBBER OF BEPEATERS IRCLODEC in FIRST-TEAB Elf^OLLrtEBT. 



210 



106 



zjioiiaBVT Dm 1/ 



ffmilS JlVftlSCI OiXfEISITT 



ACI9BBZC TIU 

1ft*-75 
I97S-V« 

1f77-7§ itst.) 
197««ri IISTO 

iCMillZC TEU 

1f7«-71 

lf71-72 

1§72-73 

1973-74 

197%-75 

197S*76 

197«-'77 

1977-7S list,) 

1970-79 {tSf^} 



ACACtlfXC TEAS 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197%-75 
1975-76 
197^-77 
1977-78 (EST.) 
1979-79 <E3TO 



1ST TBIl 

33 

35 ( 



3)2/ 



2E0 ItBAI 



25 
33 



THBEC-YEAR PBOGBAflS 
3BD TBBB 



27 
24 



BBDICIBE 



TOTBL 



85 
9-2 



GBADUAIBS 



27 
2<l 



1ST TBBB 

215 C 
218 
187 
200 
232 
229 
227 
22 » 
229 



TBO-TEBB, roUB-TEAfi ABD lOBGBB 



3) 2/ 

*)2/ 

4) 2/ 
9) 2/ 
6)2/ 
4)2/ 



2BD TEAB 


3BD TEAB 


OTH TEAB 


186 


195 


186 


211 


193 


188 


186 


177 


156 


183 


187 


171 


22(1 


217 


218 


226 


219 


219 


226 


230 


213 


225 


223 


229 


227 


226 


22a 



PROGBABS - — 
STB TEAB, 



6TH TEAB 



TOTAL 
782 
810 
706 
7*1 
891 
893 
896 
904 
906 



GP ADO AXES 
IBd 
188 
160 
171 
215 
219 
212 
2211 
224 



1ST TEAB 



PBTSICIARS* ASSISTABT ABD DEBTAL TBEBAPISI PBOGBABS 
2BD TEAB 3BD TEAB <iTB TEAB 



TOTAt 



52'"'^'^ '"^^ SC800LS OB EBOB CAPITATXOB APPLICATIOBS AS POLLCfS: ACADEHIC TBABS 1970-71 AMD 1971-/2 
W'VJ^^^ APPLICATIOBS, 1973-711 EBOB ET7l| APPLICATIOBS, 197*1-75 EBOB Et75 APPLICATIOBS, 1975-76 E 

ABD 1976-77 T8BOUG8 1978-79 EBOB ET 1977 APPLICATIOBS. " ^ •rri*xv«»xu»D, ij^/o fi> r 



E80B ET72 APPLICATIOBS, 
BOB ET 1976 APPLICATIOBS 



2/ BOBBEB OE BEPEATEBS IBCLODBD IB EIBST-YEAB EBBOLLBEBT. 



212 



107 



213 



BviotmivT Dm 1/ 



oixfkism or fivisTifAiZA 



TSBBB-TBAB PiOGlANS 



RBDICIVK 



1970-71 

1071- 72 

1072- 73 
1973- 7» 
107*-75 

1075- 76 

1076- 77 

1077- 78 (EST.) 
1070-79 (1ST.) 



AC3PBSIC Till 
1070-71 

1971- 72 

1972- 73 
1975-711 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (fST.) 

1978- 79 (EST.) 



ACBDBBIC TEAB 

1371-72 

1072-73 

1973-7* 

197<l-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (BSt.) 

1978- 79 (1ST.) 



TBBB 


2BD TBBB 


36D TBJ 


6 


4 


1 


6 


6 


4 


12 


9 


8 


12 


15 


6 


8 


11 


10 


13 


11 


6 


10 


13 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


10 



TOTBL 



GBJkDaiTES 



TBO-YEJIB, POOR^TEAB ABD LOBGEB PBOGBAIIS 



1ST TBiB 

1(14 

15* ( 1)2/ 

147 

148 

152 

147 

150 

150 

150 



1ST TBIB 



2VD TEAB 
145 
142 
148 
144 
150 
152 
145 
152 
150 



3BD YEAB 
135 
145 
144 
158 
151 
160 
156 
151 
158 



4Til TBIB 
136 
140 

142 
147 
155 
149 
158 
157 
149 



PHfSICIBBS* BSSXSTBBT BBD DEBTBL TBBBOI3T PB068BNS 
2BD TBIB 3BD TEAB 4TH TBIB 



1 1 
1 1 


1 


16 


4 


29 


8 


33 


6 


20 


10 


30 


6 


33 


0 


30 


10 


30 


10 



TBAB 


678 TBAB 


TOTAL 


GBADOATBS 


i» 




564 


133 


5 


3 


589 


129 


12 


2 


595 


143 


10 


5 


612 


139 


10 


9 


627 


164 


6 


3 


617 


149 


6 


4 


619 


160 


S 


6 


621 


152 


12 


5 


624 


145 



TOTAL 



1/ DATA OfilAlBID FBOII SCHOOLS OB FBOB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS FOLLOWS: ACADE8IC 
1972-73 FBOl! FI73 APPLICAtlOBS, 1973^74 FBOB F171 APPUCITIOIS, 1<*74-75 FBOB FT 
ABC 1976-77 T»fiO06H 1978-79 FBOB FY 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BOBBER OF BEPBATBBS IBCL3DBD IB FIBST-fB*B EBBOLLBEBT, 



ACADE8IC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 FROB ri72 APPLICATIOBS. 

75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOB PY 1976 APPLICITIOBS 



ERLC 



214 



108 



215 



EtffiOUHEIT DATA 1/ 



mttUITY or f XtTS80iGa 



tf1l«72 

t97>7« 
tf7«-75 
1175-74 
IS 74-77 
1177-7$ Cl^.) 
I9H-79 Cist.) 



1ST TEAS 



2«D TEAB 



TBBBB-IBAB PBOGBARS 
3fiD TBAB 



HEDICi: 



TOTAL 



GBADOATES 



IGA9B8XC TIAi 

1170- 71 

1171- 72 

1172- 73 

1173- 7% 

1174- 75 

1175- 74 
1174-77 
1177-74 
1174-71 



(ISTO 
CIST.) 



ACASiilC TfAB 

1171- 72 

1172- 73 

1173- 74 

1174- 75 

1175- 74 

1176- 77 

1177- 74 
1174-79 



ilST.) 
(Est.) 



tSt TBAB 

126 { 
130 
138 
138 
138 
137 
134 
139 
135 



T»0-IEAB, FOOH-IEAfi AID LOBGEI 



1ST TBAB 



3)2/ 
7)2/ 
3)2/ 
3)2/ 
2)2/ 
2)2/ 
1)2/ 



2ID TBAB 


3BD TBAB 


4TH TBAB 


103 


105 


97 


122 


107 


106 


123 


124 


106 


132 


121 


119 


128 


131 


117 


133 


131 


13ft 


130 


135 


129 


136 


13ft 


13ft 


138 


135 


134 



PSOGBAHS — - 
STB TBAB 



6TB lEAfi 



PHXSICIABS' ASSISTABT ABO DBBTAt THERAPIST PBOGBABS 
2BD YEAB 3BD TBAB ftTB TBAB 



TOTAL 
ft33 
465 
491 

510 
514 
535 
530 
543 
542 



TOTAL 



GBADOATES 
96 
106 
106 
119 
117 
133 
128 
134 
134 



'^'^\-V^"r^ll\\n*^^^^ »«>' «oa r,72 .ppiic.tio.s. 

«>0 1976-77 TBBOOGB 1978-79 ri£B r"l9^ !pPl"«IoSs" ' »PPlIC»TIOIIS. 1975-76 PBOH Tt 1976 »PPlIC»IIO«S 

2/ tnnttt Of IXPEtlBRS IICIODED IK riBST-IBtB KBIOILHEBT. 




216 



109 



217 



EUSOUHSit DATi 1/ 



ti€t8 88l%^t>$ltt 



ACisiaic Ti«i 

IS7I-72 
lf72-73 
1f73-7* 
1f7i-7S 
1975-7$ 
197€-77 
1S77-78 
191«-79 



HSDICIIIE 



(1st- 

Its?. 



ftCADBAXC TEAS 
mo- 71 
tf71-72 
lf72-73 
1971-7% * 

1974- 75 

1975- 7$ 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



ACA&EIIIC ISAP 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<t 
197«-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (ZST*) 

1978- 79 CESto 



15? TtAi 



2HL TEAS 



f88BE-TrAE PE0G8IHS 
3BD TBA& 




TOTAV. 



6BA0aA?BS 



IS? 



Id 
32 

55 

63 ( 
61 C 

62 
60 
60 
60 



3)2/ 
2)2/ 



2iD IZki 
11 
16 

3S 
53 
59 

en 

59 
60 
60 



TtO-TEAH, rOU8-yEAft A^8D LOf«;KH P80GBA8S 
3B0 t.EAfi 



.60 
59 
61 
6S 
60 
60 



T8 TEAB 


STB YSAE 


6TH IBAB ^ 


TOTAL 
29 
48 
' 90 
176 


GRADUATES 


58 






237 




60 






2<I7 


— 65 


60 








60 


63 






243 


63 / 


60 






2«0 


60 



1st TEAH 



PHYSICIftllS* ASSISTANT AiD DEVTAL THEBAPIS? PB0GBA8S 
2nl> rthU 3ED tlAB ^TH TBAB 



TOTAL 



1/ DATA OeTAlHfcD FBOfl SCHOOLS Cb FBCB C4PITATI0K APPLXCATlOiS AS fOLLOiS: ACADE8IC TKAIS 1970-71 AIID 197 1-72 FBOflf 172 APPLXCATI^^^ 
1972-73 rSOH fT73 APPLICAt :OMS, 1973-7ft FBOH fT7*l APPIICATXOHS, 1974-75 PB08 ft75 APPLICATIOHS, 1975-76 fBOft ft 1976 A PfL ICATIOHS 



Alio 1976-77 T8BO0GH 1978-79 FPCB EI 1977 iPPLICATIOIS. 
2/ iOSBEB Cf filFEITEP^ IMCIUDEO I* »IBST-rEAB EHBOLLflEiT, 



218 



lie 



219 



2iiO!rLBB«t DATA V 



isncu ^vimsiTT op sooti caioiiia 



ici«taxc If At 

1972-73 

lt73-7» 

lt7#-75 

1975-76 

l97i-77 

l977-7t <1ST.) 

,l97t-7f IIST.I 



icmtic TiAi 

1970-71 
J971-72 

1972- 73 

1973- 7% 
197%- 75 

1975- 76 

1976- 77 ' 

1977- 79 ItST.) 
19#6-79 <I5t.) 



ACADfSXC TfAi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
l97%-75 

1975- 76 

1976- 77 

\9 77-78 (1ST.) 
1976-79 CISTO 



1ST TtAft 



10 
12 
20 



2IID TZAB 



9 

10 



— T8lif-TEA« PI^OGBANS 
3fiD TEAS 



HEDICIVE 



TOTAL 



10 
20 
3% 



T90-TZAB, POOB-TBAH ABD L0B6EB (>B06BABS 



P8T 



15T TEAS 

51 
37 



'lAllS* ASSXSTABT ABD DBBTAL T0SBAPIST PBOGBASS 
:£AB iBD TEAB MTB TEAS 



TOTAL 
37 



6FAD0ATE5 



1ST TBAB 




2BD TBAB 


3BD TEAB 


%Tfi TBAB 


5Til TEAB 


6T1I TBAB 


TOTAL 


' GRADUATES 


126 ( 


6)2/ 


119 


82 


77 






%0% 


77 


16% i 


2) 2/ 


124 ^ 


' 120 


82 






1190 


82 


168 i 


3)2/ 


16% 


124 


121 






577 


121 


166 ( 


t)2/ 


168 


16% 


123 






621 


123 


153 




157 


163 


152 






625 


152 


155 { 


10)2/ 


166 


1%9 


164 






634 


164 


172 { 


7)2/ 


179 


152 


142 






6% 5 


142 


171 




163 


171 


155 






660 


155 


170 




165 


163 


162 






660 


159 



1/ DATA OfirrAIBEO PBOfl SCHOOLS CB PBCH CAPITATION &PPLICATIOBS AS POLLOiS: ACADBSIC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 PBOfl fir72 APPLICATICBS, 
1972-73 FBOH rT73 APPLICATICBS, 1973-7<» FROM FT74 APPLIC^TIOBS, 1974-75 FfiOB FT75 APPLICATtOBS, 197S-76 FBOB FT 1976 IPPLICAtlOBS 
ABD 1976-77 TBBOOGB 1978-79 FtOH ft 1977 APPLICATIOiS, 

2/ BOBBER OF BEPEATEBS IhCtODBC IB FJt^ST-YBAfi EBBOLLRBIlT« 



2Z0 



111 



221 



EiSOLtHCllT Mk 1/ 



OilfliSItt Of SOOTI CAM>U«A 



SCDICXIS 



ACA6tBIC lEU 
1 §70-71 

1§71-72 
lf72-73 
lf73-7% 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



1ST TBAl 



2VD TEAS 



T88EB-TEU PtiOGRASS 
3BD TBAfi 



TOTAL 



6BAC0ATES 



(EST.) 
CBSTO 



ACADB8IC lEAS 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 70 
197«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



1ST TEAB 



TiO-TBAft, POOB-TBAB AiD LOBGEB PBOGBAdS — - 

2BD TEAB 3BD TEAB 4lTH TEAB 3TH TEAB 



6TH TEAB 



TOTAt 



GBAOaATES 



IIST.) 
{BSTO 



2<t 
32 



ACAC88IC TfAB 
.1971-72 

1972- 73 

1973- 70 
1970-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



<ST TEAS 



24 

PBTSICIAIfS* ASSISTaBT ASD DERTAL THEBAPIST PBOGBABS 
2BD TEM 3BD TEAB HT"* TEAB 



24 

56 



TOTAL 



(1ST.) 
CESTO 



1/ DATA OBIAXBED PBOH SCHOOLS 08 PBCB C&^ITATIOB APPLICATIOBS AS fOLLOIfSs ACADEBIC TBiBS 1970-71 AMD 1971-72 PRCB PT72 APPIICATIOES, 
1972-73 PBOR PT73 APPLICATIOBS, 1973-7% FBOB PT74 APPLICATIOBS, 197*1-75 PBOB rT75 APPLICATIOBS, 1975-76 PBOB PT 1976 APFLICATICBS 
ABD 1976-77 TBBOOGH 1978-79 PBOB PT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ B08BEI OP SEPEATEBS liCLUDED IB flBST-TBAI EBROLLBBRT. . 



er|c 



222 



112 



223 



MXfltStTT or SOVti DAKOTA 



^lIBOLiinSiT DATA 1/ 
TBREB-YEAB PP0G8AHS 



aZDICIHE 



Acmaic Ttu 

ff7l-72 

1971* 74 
tfn-75 

197i-t7 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197«-75 

1975- H 

1976- 77 

1977- 7$ 

1978- 79 



(fSTO 
(HST.) 



1ST TBAI 



2«D TEAB 



3BD TEAB 



TOTAL 



GBADOATES 



1917-79 CIST.) 










1979-79 lEST.) 






















TBO- 


TEAB, rOOB-TBAB 




ICA9B9IC TtAB 


1ST TIAI 


2VD TEAB 


3BD TEAB 


OTH TBA8 5Ta TEAB 


1970-71 




1)2/ 07 




1971-72 


5« 


56 






1972-73 


65 


53 






197S-7* 


69 


6« 






1979-75 


65 


611 






1975-76 


6% 


63 


00 




1976-71 


65 


65 


37 


00 


1977-79 |tST.) 


65 


65 


00 


37 


1979-79 (EST.) 


€5 


65 


50 


00 






PSTSKTIAVS 


« ASSISTABT AID 


# 

DtBTAL TBB9APIST ?I06IAES - 


ICACtllC TIAt 


1ST TEAB 


2VD TEAB 


3B0 TEAB 


0TB TEAB 



6TB TBAfi 



TOTAL 


GBADUHtES 


102 




110 




118 




128 




129 




167 




207 


39 


207 


37 


220 


00 



TOTAL 



V DATA 0B1AIB1D PfiOB SCHOOLS CB PBOH CAPITATION APPLICATIOVS AS POLLOiS: ACAOEBIC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 PBOB PT72 AP PLICATIOBS, 
1<»'*2-73 PBOB PT73 APPLICATIOBS, 1973-70 PBOB FTTO APPLICATIOMS, 1970-75 FBOB PT75 APPLICATIOBS, 1975-76 PBOH PJ 1976 APFLICITIOBS 
ABS 1976-77 TBBO0C8 1978-79 PBOB FT 1977 APPLICATIOBS, 

2/ BQBBBB OP BfiPBATEBS IBCLODED IB FIBST-TEAB Elf BOLLH EBT. 



224 



113 



22 



5 



ERIC 



bvsollhevt da¥a 1/ 

tlST tlllHSfS Sf Afl OVIfBISXTT HEDICIVB 
* — • THBBE-TKU PB06B&BS • — — 



ACA0tlIC TBAB iSt fBAi 2MD TBU 3BD YBAfi TOTAL -^GBIOOATBS 

If 10-71 

1f72-73 
1f71-7* 
1f7M75 
1f75-7i 
1f76-77 

M77-7$ (BST.) 
If 78-79 CIST.) 



• TBO-IBAJ^ PO0B*TBM ABD L0IGE8 PBOGBA0S — r 

ACAOiBIC fEU . 1ST TBAB 2BD TBAB 3BD T£AB <»TH TBA9 5TB TEAB 6Ta TEAB TOTAL GBADOATBS 

1f7«-71 

1f71-72 

1f72-73 

1f73-7<l 

1f7%-75 

lf7S-7# 

1f7«-77 

1f77-7B CISTO 

If7«-7f IISTO 24 2* 



PUTSICIABS* ASSISTABT ABD D2BTAL THBtAPIST PBOGBABS,^ 

ICAOtBZC TBAB 1ST TBAB 2BD TEAB 3BD TIA8 4TB TBAB TOTAL 

If 1-72 

1f72-73 

lf7J-7% 

lf74-75 

1*7C-76 

1f76-77 

If 77 78 <BST.) 
1978-?f (1ST.) 



1/ DATA OBTAIBEO FBOB SCHOOLS OB FBOB CAPITATtOB APPLICATIONS AS FOLLOBS: ACADBBIC TBABS 1970-7 1 ABD 1971-72 rfiOB fT72 APPLICATIOBS, 
1972-73 FBOH FT73 APPLICATIOBS, 1973-7': FftOfl FT7(l APPLICATIOBS, l97*-75 FBOB ri75 APPLiaTIOIS, 1975-76 FBOB FT 1976 AFFLICATIOBS 
ABO 1976-77 TBB006B 1978-79 FlOB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ B9B8BB CF BBPBATEBS IBCLUOBO IB FIBST-TBAB EBBOLLBBBT. 



22G 



11a 



227 



BitoLtaiiT om V 



nis&iii iimcit coittoi 



BBDICIIS 



TailE^Tm PE06IABS 



icimoc mi 



1ST Ttit 



210 flU 



BID IBU 



TOTIt 



GBADaiTES 



191«-7f CIST.) 



1972- 73 

1973- 7% 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7$ (1ST,) 
1971-79 UST.I 











mi, roos-TSii 


AID LOVe^ PIOGIABS 






icumc Till 


1ST Till 




2VD Till 


3ID TEAl 


4T8 TEA! 5TH 7E&B 


6T8 TUB TOTAL 


GBAOOATBS 


197f,-71 


53 ( 




12 


10 


67 


322 


67 


19^1-72 


91 ( 


6)2/ 


92 


76 


11 


347 


81 


1irf2-73 


103 C 


6)2/ 


94 


81 


11 2 


361 


81 


I97>7« 


1U I 


11)2/ 


99 


95 


74 


312 


10 


1971-7S 


119 ( 


12)2/ 


106 


98 


14 


409 


14 


1975-7i 


127 ( 


n)2/ 


107 


97 


91 


429 


91 


l97i-?7 


135 ( 


U)2/ 


127 


100 


97 


459 


105 


1977-71 (ISTO 


124 




127 


129 


92 


472 


100 


1971-79 |IST«| 


124 




116 


127 


121 


411 


129 








PITSICIAHS 


* ASSISTAVT iiD 


DEBTAL TlUAPISr PB0$BA8S 






ACietlXC TIAl 


1ST TBAI 




21D TSU 


3BD TEAR 


4T8 TBAB 


TOTAL 





1/ DATA OltAXBBD PBOB SCBOOLS OB PBOfl CAPITAnOB APPLICATI0B8 AS POLLOBS: ACADBBIC TBABS 1970-71 ABD 1971-72 PBOH PT72 APPLIC4TX0BS, 
1972-73 PBOB PT73 APPLICATIOBS, 1973-74 PB08 PT74 APPLXCATIOBS, 1974-75 PBOB PT75 APPLICATIOBS, 1975-76 PBOB PT 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 TBBOOefl 1978-79 PBOB PT 1977 AP-^tlCATIOBS. 

2/ BOIBBB OP BBPEAms IBCLODED IB PIBST-TBAI EBBOLLBEBT. 



223 



115 



er|c 



BitouiiiT Din 1/ 



Mzvtmty OF ft St ctirst st&ttH sciti 



iSDICZVB 



TailB-TBAft PtOGSABS 



ACBMIBC tlU 
1«11-72 

tf7«-77 
t*77-7« 
1f7li-7f 



18T TBAB 



216 ( 

2H i 

206 ( 

207 ( 
106 ( 



2B& TBAB 



3BD TBAB 



TOTAi 



OBADOATES 



8)2/ 
6)2/ 

2) 2/ 

3) 2/ 
2)2/ 



list*) 



211 




222 


201 


191 


21-7 




197 


106 


209 




106 



216 




B25 




629 


103 


615 


206 


512 


%95 


315 


200 


106 


100 



BCIDIBIC TIAI 
1910-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 
1975-76 
197€-77 
1977-78 
1970-79 



CtSt.) 
(BST.) 



1ST TBAB 

196 ( 15)2/ 
201 C 7)2/ 



102 
204 
20« 



BCACfBIC TBAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 
1978 '79 



1ST TBAB 



TtO-TBAB, 

2BD TBAB 

191 
184 
188 



102 

204 

PHTSICtABS' 
2BD TBAB 



POOB-TBU ABO LOBfiBB .SOCBABS 



3BD TBAB 


4TB TBAB 


5TB TBAB 


6T8 TEAB 


TOTAL 


GBAOOATBS 


94 


91 






572 


183 


94 


97 






576 


189 


88 


93 






369 


180 


90 


95 






185 


190 




88 






88 


88 










102 












306 




102 








510 





A5SISTABT ABO DBBTAL THBBAPXST FB0GBA8S 
3BD TBAB 4TB TBAB 



TOTAL 



CBST.) 
(BSTO 



V DATA OBTAIBBD FB08 SCHOOLS OB PROa CAPITATIOI APPLICATI0I5 AS fOUOBS: ACA028XC TBA8S 1970-71 ABD 1971-72 P10« f1f72 APPLICATIOIS, 
1972-73 PBOB Ft73 APPLICATIOS. 1973-74 PB08 FT74 APPUCATIOBS. 1974-75 FBOB FI75 APPLICATIOiS, 1975-70 raOH ft 1976 *PPLICAT10»S 



ABD 1976-77 T8B000B 1978-79 fBOS FT 1977 APPtlCATIOBS, 
2/ BOflBBB OF BBPBATBBS IMCLODBD in PIBST-IBAB BBBOLL«B»T. 



116 



231 



230 



nmtis&t ofxvf ism 



asDiciiic 



iCioMic tun 

If71-t2 
lfT2*73 

ffH-T7 

If 77-7* (ISTO 
lf7i*7S list,) 



H71-72 
1*72*73 
1573-7# 
1f7^-75 
1f75-7€ 
l$7i-77 

tf77-7i ItSTO 
tf7t-79 CttSt*j 



1S7 rSAt 



2ID TEAil 



THBeS*7BiS PSOGBIIfS 
3RD TKikfi 



TOTIL 



GllADOAtES 



ftcieitrc fiii 


)ST fSAB 


2SD fE&t 


380 TEAS 


UTS 


STH TEIB 


6TS TEAB 


tOT»L 


GBAD3ATES 


If70-71 


75 


62 


60 


62 






259 


62 


If71*7a 


75 


76 


63 


59 






273 


59 


H72-73 


83 


7* 


78 


63 






298 


63 


If73*7« 


83 


86 


72 


77 






318 


77 


1f7«-75 


$3 


82 


88 


73 






326 


73 


lf75-76 


83 


83 


81 


87 






33* 


87 


1f7e-77 


83 


80 


82 


81 






330 


80 


If77-7i cm.) 


103 


84 


87 


83 






357 


83 


1f7«-7f (tStO 


103 


10« 


34 


87 






378 


87 



1ST f8«S 



F^TStCIftiS* ISSISTAVT AVD DSVT&L tBElAPISt PBOGitAiS 



TOTAt 



V Din OttAlill? nK)» SCiOOtS 0» riO« CAPrtATIOi iPPtlCATIOES *S POttOBS: ACADEBZC TIAIS 1970-71 AID 1971-72 FB08 ri72 APPLXCATIOVS* 
1972-73 I1I08 rt73 AVr'ilCATIOiS , 1973- 7ii f»0« rr7a APPUCITlOiS. i<>7<l-75 fBOB PT75 APPliatlOIIS^ 1975-76 ri08 FT 1976 APFLICATIOBS 
AID 1976*77 TliOOGl ^978-79 FB08 ft 1977 APPLXCATIOIS. 

2/ lOlMltl Cr IRPUTtiS liClOOlD 19 PIf$T-IBAB EHBOLLHErr . 



1 r; 



233 



BVlOLLflBVt DATA V 



MILOt C0UB6B OF IBDICIiB 



SBDICtiB 

























iCiSMXC fill 


1st TUB 






tBAt 


JID lEAB 






TOTAL 






12<l 


< 


1)2/ 












1 






156 


( 


3)2/ 




1 26 








282 




IS72* 13 


17l> 


1 
I 


4)2/ 




15S 


11% 






4(l5 


CO 




155 








151 


112 






ftia 


112 


1f7#-75 


1%2 








149 


90 






381 


«3 


1975*74 


119 








1 18 


81 






318 


o1 


1974-77 


133 








154 


♦ 3 






330 


43 


If 77*78 |IST.) 


U3 








76 


61 






280 


61 


i»7i"-79 feST*) 


tuO 








69 








^» J 
















rUu* XBAJI 










ACADBIIC Till 


1ST TBAB 




2MD 


IZAB 


3 B D 7 BA B 


<|Tb xBAB 5TB IsAH 


6TS TEAS 


IOTA L 


GBACu ATZS 


1970-71 










97 


87 


89 




27 J 


89 


1971-72 












99 


85 




1 8* 


oD 


1972-73 














105 




105 


105 


i» # J— m 


15 


{ 










r ^ 




1 7v 




197#-7S 


26 








29 


88 


53 




196 


51 


1975-76 


119 








53 


96 


95 




29 3 


SI 


1976-77 


35 








<I6 


108 


91 




280 


91 


1977-78 IBST.) 


25 








89 


125 


130 




369 


130 


1978-79 (BST.) 


28 








91 


121 


102 




3412 


102 



PBTSICXABS* ASSISTIBT ABD DEBTAL TBBIAPIST PBOGBABS 



ACAOfBXC TIAB 


1ST TBAB 


2iD TBAB 


39D TBAB 


ilT8 TBAB TOTAL 


1971-72 








10 


1972-73 


23 


11 




3« 


1973-7* 


23 


22 




45 


197^-75 


30 


21 


2 


53 


1975-76 


29 


27 


1 


57 


1976-77 


30 


28 


« 


62 


1977-78 (BST.) 


30 


29 




63 


1978-79 (ISTO 


30 


30 


4 


64 


1/ DATA OBTAIBBD 


FBOB SCHOOLS OB 


PBOB CAPITATlOi 


APPLICATIOBS 


AS POLLOiS: ACADEBiC lEAfiS 197C-71 ABD 1971-72 


1972-73 FBOa 


fT73 APPLICATIOfS 


# 1973-7% PBOB 


PT7» APPLICATIOBS, 1974-75 PEOa fT75 APPLICATIOiS ^ 1975-76 P 



UD 1976-77 TB>OOGB 1978-79 PBOB PI 1977 »PPLIC»TIC1IS. 
2/ HOflBB!) OP BBPItTBBS IHCIODED I« FlftST-TBIB EBSOLLSEIT. 



ERIC 



^ 18 



235 



234 

4 



flKAS i $ B 89Xf SaSITT 



flEDlCIllE 



ICAMaiC TEU 

19TII-7S 

tf77-7i (IST.) 
1f7«-7f ItST.) 



ftCADtlfiC TIAB 

1f70-71 

1f71-72 

W72-73 

1973* 7* 

1f7%*75 

1975-76 

1«76-77 

1»77-78 (1ST.) 
1978-79 C9ST.) 



ACAOiilC TEU 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
l97t-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (BST*) 

1978- 79 IISTO 



1ST Tlil 



2iD TBAB 



THBBB-TBAB PBOGBASS 
3BD TEAS 



TOT a: 



GRADOATBS 



1ST YBAB 



T«0-TEIE# FOUB-TEIB AUD LOIHGIM PBOGBIHS — 

2!iD TEAB 3B0 TEAB 4TU TEAB 5TH TEAS 



6TH YEAB 



TOTAL 



GRADUATES 



32 
32 



1ST TEBB 



32 W 

PHTSICIAHS* ASSZSTIilT ARD DEBTIt THEBAPIST PfiOGBABS 
21ID TEAB 3PD YUS ^TR YEAa 



32 

en 



TOTAL 



1/ DATA OETAIBED FBOB SCHOOLS Ot BBOB CAPITATIOH APPLICATI0«S AS POLLOifSl ACADB81C YEARS 1970-71 AMD 1971-72 PfiOH PY72 APPLICATIONS, 
1972-73 FBCB PY73 APPLICATXOllS, l973-7« fiOl! PY 7M A PPLICATIOHS, 1974-75 FEOB PY75 APPLICATIOPS, 1975-76 FBOH FY 1976 A FPL ICATIOH S 
AMD 1976-77 T88O0CH 1979-79 PPOB FY 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BORBEB CF BEPEAIEBS XHCLODED IB flBST-YBAR EHBOLLBEBT. 



ERIC 



23G 



119 



23 



CiiOUSSlT D&T& 1/ 



tIMS TBCI OlIfBISm 



KiOBiXC TtU 
1f70-7* 
1971-72 
1f72-?3 
l»73-7ll 
1f7*-75 
1975*76 

1976- 77 

1977- 78 
197«-79 



(tST.) 
(1ST.) 



ACICBSIC TZAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7B 
1976-79 



(tST.) 
(1ST.) 



ACADBRIC TEAS 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 (BST.) 

1978- 79 (1ST.) 



1ST IBAS 



36 

39 ( 
»»3 ( 



3)2/ 
3)2/ 



2BD TEAB 



40 



TBBEE-TBAB PfiOGBABS 



3BD TBAB 



41 
46 



TOTIL 



36 
80 
124 
86 



1ST TBAB 



Tt0-TEIR» FOOR-TBIB IBD ^OHCBB PBOGBMS — 

2BD TEAS 3BD TEAB 4TB TEAB STB YBAB 



6Tfl TUB 



44 ( 4)2/ 

43 
60 



44 
39 
43 



25 



41 
40 



24 

45 
41 



TOTlit 



25 
24 

44 
129 
123 
184 



1ST tBBfr 



PHTSICIABS* ASSISTABT AID DEBTAL T8ESAPIST PBOGBARS 
2«D YBAB 3BD YEAB 4TB TEAB 



TOTAL 



GBAOOATES 



43 



GRADOAIES*^ 

24 

45 
41 



1/ DATA OBTAIBBD FBOII SCHOOLS CB PB08 CAPITATIOB APPLICATIOBS AS fOLLOBS: ACADBHIC YBABS 1970-71 AfD 1971-72 FEOR FY72 APPLIC ATIOBS, 
1972-73 ?B0R FT73 APPLICATICBS, 1973-74 PBOR FT74 APPLICATIOliS, 1974-75 FROR FT75 APPLICATIOBS, 1975-76 rPOB ft 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 1B5C0GR 1978-79 FBOft FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ B08BEB or SfPEATBBS IBCLODED IB FIRST-TEAB EBBCILRBBT. 



238 



239 



BViOZ.L8BST DATA 1/ 



fttfttStfl Of tllAS nAlTl SCIBVCS CTI 



liEOlClVE 





















idT I BAB 




aKU xeak 


^fBLU I SAB 


Tnf if 

4U A Bb 




aftADniTF^ 

Vft W W B » 


9W J • 


































if If 1 


■i */ 


JO 




101 




22 




%1 


«8 


54 


1A9 




54 




52 




51 


A« 


147 




45 




vO 1 


*/ */ 


HQ 




ms 




47 




1 WM 




vO 


Aft 


216 




46 








94 


72 


166 




71 


MM* 7^ IfST^I 








97 


97 




97 










TEAS - FODR'^TEAB 
























1 ST 1 BA 1 




Ian WftD 


JaD ZCAH 


*TO I£Ab ?rn ZCAb DTB XeAK TUTJIi# 




CSk ADII ATES 

IM« Jtl/V •> Aba* 


f y r V* / 1 


19 








IS 






t» w f • # * 






1Q 




51 






































If 7t-7S 










* 






















If 76«77 
















lf77-7« CiST.) 


150 








150 






1970-79 Ctst.) 


200 




163 




363 












PHTSICIAVS 


' ASSXSTAVT AVD 








iCiCtiXC TCAI 


1ST TBAR 




2XD TEAP 


31 D TEAB 


4T1 TEAS TOTAL 







1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 
1976-79 



<E5T,) 
("TO 



1/ DATA OmiEfD FWB SCHOOLS Oi FROa CAPITATIOE APPLICATI03IS AS FOLLOiS: ACADERIC TEAIS 1970-71 AVD 1971-72 FIOB FT72 APfLICATlOES, 
1972-73 FiOB FT73 APPLICATICES, 1973-74 FROB FT74 APPLICATIOBS, 1974-75 ftOB FT75 APPLICATIOBS , 1975-76 FfiOB FT 1976 APPLICATIOES 
AVD 1976-77 TBtOOCH 1978-79 FROB fT 1977 APPLICATIOVS* 

2/ VQSBEB OF RIPEATERS IVCL0DEC IB FIRST-TEAR EMROLLBEVT* 



240 



i4.\ 



241 




EVI0U8EVT Dm 1/ 



«iIfllSZTT or TKXiS leiLTH SCIEVCC CTI 

iCUSiZC TIU 1ST TBAI 2«D 

1*71-72 
lf7a-73 
lf73-7» 
197«*7$ 
l97S-7« 
1976*77 
1977-73 list.) 
197i-79 (1ST. I 



aC»l8IC TBAi 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197»-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 
1976-79 



(«ST,) 
(«ST-) 



ICiCiSIC TIAfi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 76 
1976-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (fST.) 
1916-79 (2STO 



13 
7 



THiZE-TEAfi PIOGIAfIS 
3fiD YEAB 



4 
13 



REDICXVE 



TV0*YEik8, roOB-TEAfi AVD LOVGSB FBCGBASS 



1ST TCAB 




2iiO lEAB 


3B0 TEAB 


4TH TEAB 5TH TEAB 


105 


( 


1)2/ 


98 


71 


31 


113 


( 


7)2/ 


96 


103 


71 


115 


( 


2)2/ 


110 


98 


102 


U2 






110 


115 


97 


122 






112 


107 


115 


128 






115 


117 


105 10 


139 


( 


^)2/ 


123 


123 


120 


141 






139 


135 


124 


200 






161 


139 


135 








PHISXCIAliS* 


ASSISTAMT AID 


DEJITAL TBEBAPIST PHOGBASS 


1ST YEAft 




2ID TEAS 


3BD TEAB 


4TH TEAB 



6TK TEAB 



TOTAL 



a 

17 
20 



TOTAL 



GBACDATES 



6 

13 



TOTAL 


GBADOATES 


305 


30 


381 


71 


425 


102 


444 


97 


456 


106 


475 


110 


505 


119 


539 


124 


615 


135 



1/ DATA OBTAIBED FBOB SCHOOLS OB PROII CAPITATIOB APPLICATlOiS AS FOLlOlfS: ACADEfllC lEABS 1970-7 1 ABD 1971-72 t iOB fXli APPLICATIOBS. 

1972-73 PBOfl ri73 APPLICATIOBS, 1973-74 PBOB FT74 APPLICATIOBS, 1974-75 FBOH FI75 APPLICATIOBS, 1975-76 FEOR FY 1976 APfLICATIOBS 

ABD 1976-77 THBOOCH 1978-79 FBOH FT 1977 APPLICATIOBS. 
2/ HOBBEB OF REPEATEPS IBCLODED lii PIBST-YBAB EBBOLLBEBT. 



242 



122 



243 




eiSOUflEllT DiTJi 1/ 



fizfiBsicjr or ttiis «itb sci cti duli? 



871-72 
72*73 
I973-7* 
1f7*-75 
If75-7i 
If 7^77 

(1ST,) 
1f7a-79 (ISt.) 



1ST tlifi 



2»D t£IS 



for ill 



If7<h7l 
If 7 1-72 
1972-73 
1f73-7<l 
lf7*-75 

1975- 7^ 

1976- 77 

1977- 78 
tf7d-79 



crsT.) 

CIST.) 



i€A£fSXC TEAi 

1971- 72 

1972- 73 
19'»:-7» 
1*74-75 

1975- 74 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



CESTO 
(1ST.) 



1ST rEl8 

108 ( 
122 ( 
128 
152 { 
201 i 
202 
205 ( 
206 
206 



3)2/ 
212/ 

2)2/ 

2) 2/ 

3) 2/ 



1ST T2A8 





TEXa, fOU8-VEi8 






3RD TEiS 


^TH llltif STB TEia 




109 


105 


ni 


105 


lOa 


123 


ns 


^0'4 


127 


136 


112 


153 


138 


133 


200 


155 


139 


199 


186 


15« 


203 


202 


la? 


200 


200 


200 


PHYSXCUSS 


• ASSISTAHT AMD 


DEETAL'TBEBAPIST PEOGSISS 


2UD TCAfi 


3tD tun 


UTH TE*B 



6T« TEAS 



TOTAt 

«t^2 

t?2S 
803 



Tor*i 



ICS 
)0« 

112 
^ U3 

139 

♦87 
200 



1/ OITA OETIIHED FSOf! SCHOOLS Cfi fpCl! CAPITATiOi APFliCITiOHS AS rOLLOilS: ACADE?!;C TEASS 1970-7 1 AfcT 1971-?< fSC^ ftV A r f I ICAT 10 «i5, 
1972-73 f«Of! rT73 AFPLlCAtlOiS, 1973-7^ nOB fT7* CAT I0|I5 , 197i*-75 fBOB FTTS APPlICATlO!*S, 1975-7^ r^OF fr 1'^?'^. A F F I IC4T I Gl»S 

UD 1976-77 THFCtJGH 1978-79 fSC?» FY 197? APPL ICATIOiS. 

2/ »08BEI or SEPEATERS mCLUDSD 19 fI8ST-TBAP EH BOLLf! ESIT. 



244 



125 




245 



»|tOlLlie8T D&Ti 1/ 



timtSZtt or tlI4S itO 9S G4tVtStOV 



icm«zc tfift 

l$72-73 

1t75-7« 
l«?6*7? 
1977-70 
1$7e-79 



CI5t, 
lint, 



197^7 f 
1971-7^ 
If 

1973- 7?. 
197«-7S 
t97V H 

1974- 77 
1977-70 
^97g-7% 



(EST. 



1971-12 
1975-7J 
19?3-7«i 
l97«-7* 
1«75* 1^. 
l97<S-7? 
!977'>fe 



1st ttlkt 

17^ { U2/ 



2f D 



i5t ru% 



}0i* 
207 
20i> 



1)2/ 
-i ^/ 

5 } i / 

i; :/ 







Ova An 3» 




■i m iJ * *»m, B 










1 78 


























* 7 






lis 






■) «l 






2 5 




• vgr* - 


IfrAS 


i i C LnH filfi 

■ V V JUW P SB 


f > t & 

I C A R 


Jaw : £ A s 


u TH T Eli § 


1 <5 > 


150 


1 28 




150 


ltd 


1 79 




1<l9 


2 DC 


t73 


157 


19^ 


194 


135 


20*> 


170 


I5fc 


20^ 


^85 


164 


^n 


177 


185 




178 


177 



Phytic: ass* 



6 



i*TH TBI? 





« v i A A« 






1 DV 






j5 / 






16 


16 




15 


15 




35 


35 




29 




f 


1 6 


10 






^7 




* J 








Or A w J Al 




*♦ J If 


1 28 




o 


1 48 




690 


149 




73* 


157 




732 


135 




I J $ 


1 J 1 






1 64 




767 


185 




758 


177 




TOTAL 






6 





4f - 



JICI BHIC rCASS 1970 ?l AHD 1971-7? f>0« Pt72 APPLICATIOHS, 
?F0« Fr75 APPLICATIONS, 1 975-76 PHDR W 1976 APPIICATIOIIS 



24 



EKiOLLflSPr DATA 1/ 



i»masif t or otai 



ICAfiBttXC 

lf7«-71 

1971-72 

lf72-73 

1f73-7t 

lf7#-75 

lf75-76 

If 16-77 

1f77-78 

1f7i-79 



riAK 



iCm«IC TIAB 

1970- 71 

1971- 72 
197i-73 
1973-7* 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 
1970-79 



(I5TO 



ICieiilC TIAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- -»^ 

1978- 7* 



1ST TEAB 



29D YBAB 



THfi£E-TeA8 PS06RA?1S 
3RD XZhB 



TOTAL 



T»0-YEAB, POUB-TEAB AHP lOHJEB BBOOBAHS 



1ST YEAB 
12 
1(4 
30 
15 
19 
2*1 
23 
2C 



PHTSICI AliS* 
2nD YEAR 

n 



ASSIS^lBT ABi) DEBTAl THEBAPIST PBOGBAIIS 
JHD TEAfi UTH TEAB 



TdTAL 
12 

25 
30 
15 
19 
2U 
2i 
20 



aBADOAlBS 



1st YEAB 




2ND TEAB 


3BD TEA? 


^TH TIAB 


STH TEAR 6TH TEAB T'^TAL 


GBADOATES 


75 




70 


64 


67 


2?6 


67 


100 




77 


71 


63 


31 1 


62 


100 




102 


76 


73 


351 


73 


102 I 


2)2/ 


99 


99 


76 


376 


75 


101 { 


1)2/ 


101 


<f9 


93 


399 


97 


101 ( 


1)2/ 


100 


99 


100 


0 


100 


ICO 




105 


100 


98 


403 


98 


100 




10^ 


103 


100 


tt07 


100 


100 




101 


101 


103 


^06 


103 



1/ DATA OBTAIfED FBOH SCHOOLS CR fBCH CAPITATIOI APPL ICATIOBS AS fOLLOBS:^ ACADEKtC TEARS 1970-71 ASD 1971-72 FBOfJ fT72 APPLIC ATIOBS , 
1972-73 FBOH rT73 APPLICATIONS, 1973-7<: PBOH PT7M i PPLI CATIOB 5 , 1^/. ^5 fBOB fr75 APPlZCATIOf*S, '»975-76 FBOB FT 1976 A PPL ICAT 10!!- 
ABD 1976-77 TBBOUGH 19/0-79 FfOB FT 1977 APPLICATI0B:>, 

2/ BOBBEB OF BEPEATESS IBCLOOED IB FIRST-TEAS EBROLLBfBT. 



24S 



121 



ERIC 



vfiftiszTt or fziiOBf 



ACAOftaiC TZAt 

l$70-71 

1971-72 

W72-73 

1»73-7tl 

197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



CBST.) 



ACADIBIC TBAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 71 

1973- 7* 
197II-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



KiDlRIC rtkft 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7« 
197a-75 
1975-76 
1916-77 
19';?*78 
1978-79 



<BST.) 



CMBOLiHBBT DATA 1/ 
THRBE-YEAB PEOGRAHS 



aEDtCiBB 



1st TBAB 



2BD TBAB 



3BD TBAB 



TOtAL 



1ST TBAB 

75 
76 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
83 



1ST TEAS 



FHTSICXAHS* ASSISTABT ABD DEBTAL THBBAPIST PR06BARS 
2lfD TBAB 3RD ITEAH 4TH TEAR 



TOTAL 



GBADOATBS 
5 





YEAR, PCOR-IB«B 


ABD LOBGBB 










2BD TEA5 


3RD YEAR 


4TH YEAB 


STB YEAR 


6TH YEAR 


TOTAL 


GPADOATES 


75 


68 


*6 






26* 


*6 


72 


78 


67 






29 3 


67 


7t| 


63 


7* 






2951 


79 


88 


71 


63 






305 


63 


87 


82 


70 






322 


70 


82 


85 


76 






326 


76 


81 


87 


83 






33* 


83 


8a 


81 


79 






328 


79 


85 


83 


81 






332 


81 



1/ DATA CBTAIBBD BBCB SCHOOLS CH BBCI! CAPITATIOB APPLICATIOBS AS FOLLOHS: ACADFflIC Itk&S 1970-71 ABD 1971-7? FROB BY72 APPLICAT lOBS , 
1972-73 PROR PY73 APPLICATI CiS, 1973-''U PPOB PY7U APPLICATIOBS, l97*-75 PBOB PY^S APPLICATIONS, 1975-^6 FROII PY 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 THROoil 1978-79 iBOB It U77 ArPLlCAT: jBS. 

2/ BOBBER OP PBPEATBRS IBCLUDBC IB PIRST-YfAB EBEOLLBEBT, 



2b 0 



W6 



251 



BiiousEiT nun v 



umiv fxvciiiA afoiciL school 



iCAeSBlC ffil 

1f71-72 
If 72- 73 
1«73-7% * 
1f7»-75 
If75'76 
If7i-T7 
1f77-78 (fSt.l 
1f78-79 list.) 



iClO<8ZC Yin 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7# 
1971-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (ISTO 

1978- 79 (fST.) 



ACiOSBiC YEU 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7# 
197t|.75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (fST.) 



THBEB-yEiR PBOGEIttS 



flSOICIiE 



TEAI 




« P V 


WAS 


) Df\ V 91 a 

J Z5A8 


2<l 










36 






2<i 




#9 { 


1)2/ 




37 


23 


6# C 


1)2/ 




*9 


37 


64 






6« 


47 


96 






6U 


6^1 








• TWO- 


TEAfi, rOOB-YEAB 


T£AB 




2V0 


TEAR 


38D TFis 



TOTAL 



24 
60 
109 
150 
175 
224 



GRADUATES 



35 
49 
64 



4Ta YEAR 



5TH TEAS 



6TH TEAR 



TOTAL 



6RAD0ATE5 



1ST TEAS 



FHrSlCIAMS* ASSISTAJIT AUD DEHTAL THERAPIST PROGRASS 
2IID TEAR 3S0 YEAS 4TH YEAR 



TOTAL 



1/ DATA OCTAIiED FROH SCHOOLS Oft pRO» C^PlTATIOn APPLlCATlOHS AS FOLLOWS: ACADE«IC ygAfiS 1970-71 AMD 1971-75 ^Rn« fy7^ i ^ - i t r itt^.c 
2/ SOMBER CP REPEATERS IWCLUOED in PIRSt-YEAR EHR0LL8EIIT. 



252 



1^7 




253 



ElfiOLLHBIT Oktk 1/ 



HiiriBStTY or fitGieii 







ISf TB&8 




If 70-71 




15 






If7l«72 




20 






1972-73 




25 






1V3-7<I 




24 






l97*-75 




26 






1975-76 










1976-77 










1977-76 










1970-79 


(ISTO 








AC&OBSIC 


tut 


1ST TE4 


R 




1570-71 




84 






1971-72 




10<t 


{ 


4)2/ 


1972-73 




96 


( 


1)2/ 


1973-7M 




103 


( 


1)2/ 


197c- 75 




)09 


( 


2)2/ 


1975-76 




138 


( 


2)2/ 


1976-77 




138 


( 


4)2/ 


1977-78 


i«ST-) 


138 






1978-79 


(EST.) 


139 







aC&ClRlC TEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 



210 TE&R 

7 
15 
20 
25 
20 
25 



THREE-TEAR PROGRAHS 

3RD TEAR 

4 

7 
11 
20 

6 
15 
15 



T»0-TEAB, FOaR-TEAR AUD LOiGE^ 



2iiD TEAR 


JHD TffAR 


4TU TEAR 


80 


79 


78 


87 


79 


79 


108 


86 


76 


98 


99 


91 


108 


110 


100 


108 


99 


114 


138 


111 


103 


134 


134 


1 14 


136 


132 


132 



aBOICIlE 



FROGRAHS 

5TH TEAR 



6TH TEAT. 



1ST YEAR 



PHTSICifcHS' ASSISTANT ARD DEHTAL THERAPIST PROGRAMS 
2liD IfAR 3BD TEAR UTH TEAB 



TOTAL 
26 
42 
56 
69 
52 
40 
15 



TOTAL 
321 
349 
366 
391 
427 
1159 
1190 
520 
539 



TOTAL 



GPADOATES 
4 
7 
11 
20 
6 
15 
15 



GKADOAtES 
78 
79 
76 
91 
100 
114 
97 
114 
132 



1/ DMA OBTAIHED FROH SCHOOLS OS PnOR CAPITATIOR ^P^-^CATIOIS AS POLLORS. 
i -72-73 PRC8 ?Y73 APPI ICaTI CRS, 1973-/- PLCH n74 A?PLICATX0R5, 1974- 
ARD 1976-77 THBCOGH 1978-79 FBO« fX ^977 APPL ICATIOR S . 

2/ iOSBER Of SEPEATEBS IRCLODEC IM riRST-YEAR ERROLLWERT, 



ACADEflXC TEARS 1970-71 AND 1971-72 PBOR rY72 APPtlCRTIORS, 
> PBOr PT7S APPLICI^TIOSS, 1975-76 fRO- PY 1^76 AFPLICATXORS 



liid 




2bi 



2 



55 




EUSOttdBllT DATA 1/ 



fXtaXVX.. CCiBOItUlTB OlIfElSIII 



iCiOltXC itAi 

1971-72 
lf72-73 
1f71-7* 
1f74-75 
lt75-7* 
1f7$-77 
1977- 7« 
1f7a-7« 



list.) 



ikCADMXC TEAI 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197*-75 
1975-76 

1974- 77 
1977-7$ 
1971-79 



if ST.) 
leST.) 



ACACtaiC YIAI 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7$ 

1978- 79 



(1ST.) 



1ST TEAB 



2rD TEAR 



THBEE-TEA^ P80GBAHS 

3BD TEAB 

3 
20 
18 
23 
20 
20 
12 

2 

2 



HEDZCIVf 



TOT At 











FOOfi-YEAB 


AVD LOVGCR 


1ST fEAB 




2VD YEAB 31 


%D YEAB 


4TH YEA8 


136 


( 


1)2/ 


136 


119 


112 


136 


( 


1)2/ 


136 


111 


119 


US 






138 


114 


116 


150 


( 


«)2/ 


144 


1U 


117 


168 


( 


3)2/ 


144 


126 


120 


168 






170 


1„d 


129 


167 


C 


2)2/ 


171 


164 


123 


168 






161 


168 


160 


16$ 






168 


161 


168 



PBOGBABS 

5TH TEAS 



6yH mft 



tST TEAS 



PHTSICIAHS* ASSISTAKT AMD OEHTAL THEBAPIST PBOGaABS 
2XD TEAR 3BD TEAS 4TB TEAS 



TOTAL 

503 
502 
513 
523 
558 
605 
625 
657 
66 S 



TOTAL 



GBADOATES 



8 


8 


20 


20 


18 


18 


23 


23 


20 


17 


20 


17 


12 


12 


2 


1 


2 


2 



GBADOATES 
112 
118 
116 
117 
120 
129 
123 
160 
665 



1/ Om 0BTAI8ID P80R SCBOOLS OB PBOB CAPITATIOII APPLICATIOES AS FOLLOWS: ACADEHIC TEAfiS 1970-71 AMD 1971-72 PBOfl FI72 APPLICATIOBS. 
1972-73 PBOR Fr73 APPLICATIOBS, 1973-74 FR08 FI74 APPLICATIOBS, 1974-75 PBOl FI75 APPLICAflOBS, 1975-76 FSOfl FT 1976 A PFLICATICHS 
AlC 19^6-77 T8B006B 1978-79 FfiOB FT 1977 APPLIC attoms. 



AlC 19'46-77 T8BC06B 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIOIIS. 
2/ lOIIBEl OF BEPEATEBS IBCLODED IB FIBS? fEXR EBBOLIHEBT. 




25G 



129 



257 



OiZfimtf OF tlSBXiCTOl 



ACI8UZC tlAi 
If 70- 71 
1971*72 
1f7a-73 
1973-74 
1f7*-75 
1f75-^ 
1f74-77 
1f77-7« 
1f78-79 



CIST.) 

list.) 



iCADiniC tifti 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7# 
l97#-75 
1975-76 
197^-77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(15T.) 



ACiDtBiC 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(EST.) 



1ST TEIE 



2ND tth^ 



T8BEE-?E*a PPOaglHS 



101 kt. 



TVO-YEAE, rOOB-tEiP 4«D lOSGES 



1ST TE*B 

102 
109 { 
126 ( 
129 ( 
135 
175 
175 
175 
175 



2!iD 



i;2/ 

2)2/ 
2} 2/ 



YEAB 


3>D TEAB 


ylH YEA» 


85 


105 


100 


97 


ICS 


101 


106 


109 


110 


123 


111 


11? 


129 


125 


10? 


132 


132 


132 


176 


136 


14« 


177 


178 


136 


17S 


177 


178 



STH TEAE 



6TH TE4S 



TOTIt 

39/ 

«S3 
HBO 

571 

&3i 

666 
705 



G?lDf)*TE5 

10*^ 
103 
10a 
115 
101 
! 1? 
120 
1 3-^ 
1?d 



1st TEAS 



PHYSICUHS* ASSISTiiT ASD D£«T4L 7BE8IPIST PFOGPAFS 
2KD TEAB ^JiC Yfl8 **ta TEAS 



iiD 1976-77 THBOOGH 1978-79 FEOf* EY 1977 APPLICATIONS. 
2/ »0«8tR CF REPEATERS INCLUDED II* ?I85T-YEAR EHPOll- EHT 



1 50 



25S 



259 



itnria CIST*) 



K:A8t8XC Tfilr 

1*71-72 

1972- 73 

1973- 7* 
197«-7^ 

l$7S*7^ (EST.) 



1971- 72 

1972- 73 
t973-7«!t 
197«-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 
1978*79 



flSDICIME 



1ST rthu 



1ST TEl*^ 



7i<0-?SAR, ?0«J*'-^EA.- ah: I 



STH TEAS 



6TH YEAB 



TOTAL 



GRADUATES 



2<l 
60 



DRfTAL THE&APIST PBOGSA!!? 
UTH YEA0 



TOTAL 



1/ DATA oatAltfD ffO'S '-.ChOOLU !! .AHTATIf»il fcrPlICATIOIS AS ?01L0«S: ACAORBIC YRAES 1970-71 AWD 1^71-72 PEO« Flr72 APPLICATIOHS , 

197^73 ri'«fT7ri;^PcIr4;:c^ 197^.7. rjK)« F!74 A PPU CI T I >h , l97a-75 PROH PT^ APPMCATIO-S, 1975-76 PBOH PY 1976 APPL ICAT lOIIS 

A«P ^'♦if^'?? iBMCOnii 19^5-7^ J'^'"* '97? A? PL Ic A f 10 US . 



B»80LLHE»T DATA 1/ 



«BSt fIteiiXi OVIfliSXTT 



ICADtBlC ft hi 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7% 
197#-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 
197a-79 



itst.) 



iCiD€8IC TEAS 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 
1977*78 
1970-79 



(EST,) 



acasEtiic Tf&B 

1971- 72 

1972- 73 

1973- /4 
19)4-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (^ST.) 

1978- 79 (EST,) 



1ST lElfi 



2VD TE&fi 



THEEE-TEAfi PiOGSARS 



3BD TEAS 



TOTAL 



GHACUAIES 



TVO-TEAB, FODB-TEAB AHi 



1ST 



TEAB 

77 ( 
77 ( 

84 
84 

84 
84 
88 
89 
88 



1)2/ 
1)2/ 



{ 1)2/ 



280 rEAB 


3RD XUB 


4TH TEAB 


73 


^0 


6*^ 


74 


77 


70 


74 


80 


76 


85 


82 


77 


94 


83 


81 


87 


84 


31 


87 


83 


83 


86 


9tt 


83 


88 


88 


88 



LOEGEfi PR0G8A8S 

5TH TEA8 



6Ti TEAR 



TOTAL 
286 
298 
314 
320 
332 
336 
341 
352 
352 



GSADUATES 
66 
70 
75 
77 
B? 
81 
S3 
83 
88 



1ST tEAB 



PHTSICIARS' ASSISTAIIT AUD DE«TAL THESAPISI PPOGBARS 
2IID TEAfi 3fiD TEAB 4TH TEAR 



TOTAL 



A»C 1976-77 IHBOOGH 1978-79 ?»08 FT I97t APPtlCATlOiS. 
2/ HOftBEB OF BE?BATEBS liCLGDET I« PiSST-TEAB EHfiOLLBEBT. 



262 



1 



263 



nczcu cciLiei or •iscoisiv^iic. 



iCAMilC Till 

19T0-71 

1f71-7a 

tt72-73 

W73-7% 

1§7*-7S 

1975-76 

1f7«-77 



ACAfiEBlC TZAfi 

1f7l-72 

1f72-73 

lf73^7li 

lf7%-75 

H75-76 

1976- 77 

1977- 76 CIST.) 

1978- 79 <fST.) 



BiftOLLHEVT 

THiEB-fEIR PROGEIHS 



flBDIClVE 



1ST fSAi 



2iP TEiB 



3iD rSAfi 



TOTIl 



6BAD9ATES 



Ti0-YEI8, roCB-TEIB AMD LOfGEl PBOGfiiRS • — 

STH TSAB 



KTAOIBZC TEAS 


1ST TBAl 




2tiD TEAS 


3£D fEAB 


uru TEAB 


1976-71 


115 C 


11)2/ 


106 


103 


103 


1971-72 


112 ( 


1)2/ 


108 


105 


101 


1972-73 


12tl ( 


3)2/ 


113 


1C» 


105 


1973-76 


122 ( 


1)2/ 


li:7 


117 


105 


1976-75 


121 




123 


128 


113 


1975-76 


125 1 


^)2/ 


120 


126 


125 


1976-77 


136 ( 


2)2/ 


128 


127 


128 


1917-76 lEST.) 


151 




136 


125 


125 


1978-79 CIST.) 


180 




151 


136 


125 



6Ta TEAI 



TOTAL 
«I27 
«26 

671 

<I85 
696 
519 
537 
592 



1ST TEAI 



P8TSICIAIIS' USSISTABT ABO DEBTAL TBEBAPlSf PBOGBABS 
2tl> TEAB 3fiD TEAB «*TH TEAB 



TOTAL 



61AD0ATES 

103 
101 
105 
10« 
113 
125 
125 
125 
125 



1/ DATA OtTAlBEP fBOB SCHOOLS OB fBOfl CAPITATIOB APPIICATIOBS AS fOLLOfS: ACADBSIC TBABS 1970-71 ABD 1971-72 PIOll ri72 ^^lH^^H^^l* 
1972-73 PBOB rT73 |PPLlCATIOBS, 1973-7il fROB rT7» APPUCATIOIS, 1974-75 ftOR rT75 APPLICATIOBS, t975-76 PBOB fl 1976 4PPLICATI0BS 



ABC 1976-77 TBBOOGB" 1978-79 fBOl! FT 1977 APPLICATIOBS. 
2/ JOflBBI OP BEPEAIBBS XBCLODBD IB FIBST-YEAB BBBOilfiEBT* 



2G4 



133 



26S 



ERIC 



EitOLLHEVf DATA V 



OilfltSZtT OP V7SC0VSIV BADISOi 



THBBE-TSAS PKOGSARS 



HEDICIlE 



ACMtlXC TUB 

1f70-71 
H71-72 
1f72-73 
1S73-7II 
t§7i|'75 
1$75-7« 

1977-7t 

if7e-'»9 



(EST.) 
(1ST.) 



ACaSiaiC TfAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7tt 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

197V-78 (EST.) 
1978-79 (EST.) 



1ST TBAI 



2liD TEAS 



3B0 TBAB 



TOTAL 



GBADOATES 



-TEAB, 



FOOB-TEAH ABD LOBGEB PBOSBAHS 

519 TBA8 



ACBOB0IC TEAS 


1ST TEAB 




2ND TEAB 


38D lEAB 


4TS TEAB 


1970-71 


115 ( 


2)2/ 


106 


101 


100 


1971-72 


124 




120 


111 


95 


1972-73 


130 ( 


1)2/ 


129 


123 


107 


1973-7% 


159 ( 


1)2/ 


139 


130 


125 


197«-75 


164 ( 


5)2/ 


156 


U1 


122 


1975-76 


159 




176 


149 


135 


1f7*-77 


161 ( 


2)2/ 


158 


172 


147 


1977-78 (EST.) 


161 




159 


161 


172 


1978-79 (EST.) 


159 




163 


161 


163 



6Til TEAB 



TOTAL 
422 
450 
489 

553 
563 
619 
636 
653 
6m6 



1ST TEAR 



PHTSIC^ABS' 
2l*D TEAB 



ASSISTABT AMD 0SBTAL THB&APXST PBOGBAfiS 
3BD TEAB 4TB TEAB 



6BADUATES 
103 
9S 
109 
125 
122 
138 
1)2 
172 
163 



TOTAL 



1/ "ATA OBTAIBED FBOH SCHOOLS OB FBOB CAPITATIOi APPLICATIOBS AS fOLLOBS: ACADBBIC TEABS 1970-7 1 ABD 1971-72 FBOfl FT72 APPLICATIOBS, 
1972-73 FBOH FT73 APPLICATIOHS, 1973-74 FBOB rT74 APPLICATIOBS, 1974-75 FBOH FT75 APPLICATIOBS, 1975-76 FFOB FT 1976 APPLICATIOBS 



ABC 1S76-77 TBBCOGH 1978-79 FSOfl FT 1977 APPLICATIOBS. 
2/ BUBBEB OF BEPEATEBS IBCLODED IB FIBST-TEAB EBBOLLHEBT. 



134 



266 



2G7 



ZVBOLLflZVT DATA 1/ 



CiVIOtZC OlXf IBSif T or POIITO tico 



ACAOIBXC TBU 
1970*71 
If71*72 
If 72-73 

lf73-7lr 

lf7**75 
1f75-7€ 
I97«*77 
If 77*78 
197«-79 



1ST TEAB 



2IID TEAS 



THiES-TEAB PROGBAHS 
3fiD lEAS 



ntvicint 



TOTAL 



G8 ADO AXES 



CBST.) 
<B5T.) 



ACAOBRIC I2U 
tf70-7l 
l«71-72 
If 72-73 
1f73-7% 
1f7#-75 
lf75-76 
lf7«-77 
If 77*7d 
1f7»-79 



1ST YBAB 



TBO-YEAI, r008-rEAB AID LOiGEfi PROGRAHS — - 

2MD TEAB 38D TEAfi «t8 TEAP STB TBAI 



67H TEAR 



TOTAL 



GBADOATES 



<tST*) 



26 

no 



BCtDBBiC TEAB 

1f71-72 

1f72-73 

1973-74 

1f7^-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



1ST TEAB 



26 

P8YSICIABS* ASSISTABT ABD DEBTAL TBEEAPIST PBOCBAHS 
2ND TEAB 3BD TEAB 4Ta TEAB 



26 
66 



TOTAL 



(BST.) 
(EST.) 



1/ DATA OETAIBED FWH SCHOOLS 08 rROB CAPITATIOB APPLICATIOBS AS fOLLOBS: ACADEMIC TEABS 1970-7 1 ABD 1971-72 ffiOH rT72 APPLICATIOBS, 
1972-73 FBGH rT73 APPLICATIOBS, 1973-74 EBOH rT7«» AoptXCATIOBS, 197H-75 fROf! nf75 APPLlCATIOiS. 1975-76 PPOfl FT 1976 AFRICATIOBS 
AID 1976-77 THBC0G8 1978-79 FiOR FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ »0f!8EB CF BEPBATEBS IBCLODED I» FISST-YFAP EBBOLLHEBT. 



2GI 



135 



er|c 



26'j 



BVBOLLflBVT DATA 1/ 



filfBMiTT or P0EI1O BICO HBD SCI CAHPOS 

THHBE-yBAR 

aCADBBXC TEU 1ST TBftl 2«D TEAB 3B0 TEAS 

l»t0-71 

lf72-73 
1S73-7* 
lf7*-75 
lf75-76 

1976- 77 

1977- 7S <BSTO 
197«-79 (EST.) 

T«0-TBAi, FOOB-TBAR 



ACADB8IC 


TIAI 


1ST TEAS 




2SD TEAR 


3BD TEAS 


1970-71 




93 


( 


2)2/ 


92 


79 


1971-72 




100 






93 


92 


1972-73 




112 






105 


91 


1973-7* 




119 


( 


1)2/ 


109 


107 


197*-75 




118 






117 


115 


1975-76 




134 


( 


5)2/ 


112 


113 


1976-77 




143 


( 


3) 2/ 


133 


121 


1977-78 


<ESTO 


150 






iai 


lUO 


1978-79 


<BST. ) 


150 






150 


150 












PHTSICIAIIS* 


ASSISTAVT 


ACACERIC 


TEAS 


1ST YEAB 




2SD TEAR 


3RD TEAS 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST*) 

1978- 79 (EST.) 



HEDICISE 

PBOGBAflS 

TOTAL GRAOOATES 



ASD LOBGER PROGBAHS 



HTH TEAR 


5TH TEAR 


6TH YEAR 


TOTAL 


GBACOATES 


67 






331 


67 


79 






36a 


79 


92 






UOO 


92 


91 






a26 


91 


ioa 






US4 


103 


iia 






a73 


11* 


113 






510 


111 


120 






551 


120 


lUO 






590 


lao 



DEBTAL THERAPIST PROGRAflS 

UTH TEAS TOTAL 



1/ DATA OBTAISED fBCB SCHOOLS OS FBCa CAPITATIOB APPLICATIOBS AS FOLLOilS: ACADEflIC TE^BS 1970-71 AMD 1^71-72 PfiOfl PY72 APPLICATIOBS, 
1972-73 FB08 FT73 APPLICATIOSS, 1973-7* FROB FT7* APPLICATIOBS, 197<J-75 FROf! FT75 APPLICATIOBS, 1975-76 FFOB FY 19/6 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 THPOOCH 1978-79 FROB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ B0R8ER OF REPEATERS IBCLODED IB FIRST-TEAR EBBOLLBBBT. 

i 

! 



ERIC 



2V0 



136 



271 



SCHOOLS OF OSTEOPATHIC HEDICIiB 



27^ 



S08»AiT R»80LL8*»llt DATA:. OSTBOPITBt 1/ 





1st Xtkk 




2KD tSAH 


tEAB 


ifTB TEAS 5?B TtAB 618 IfciE 


tont 


, GBADOAfES 




622 ( 


5)2/ 


S6'i 


^96 


a73 


2, i52 


a 72 




670 i 


7)2/ 


6 07 


538 


a9i 


2^306 


a9i 


W2-73 


798 ( 


10)2/ 


6 56 


587 


52a 


2«565 


649 


1973-79 


839 ( 


tC)2/ 


eoa 


629 


a51 


2,-73 


59a 


1157«-75 


96 S ( 


7)2/ 


880 


790 " 


a63 


3«1I8 


656 


1975-76 


1,03y { 


^'*)i/ 


9S7 


877 


570 


3,a36 


906 


197#-77 


W092 { 


K)2/ 


1,017 


9«l6 


6 20 


3,675 


890 


1977-7« ilStO 


1,201 




1,066 


1,015 


65af 


3,93a 


975 


l97«-79 {1ST.) 


U252 






n058 


68r 


a, 192 


1,025, 




















1ST TI^Afi 




2U0 TBAF 






TOTAL 


^ GfiADOATES 


1970-71 












[ 25 




1971-72 


36 




25 






\ 




1972-73 


207 




153 


12S 






125 


f » 7 J*7» 


2<i 5 { 


U 2/ 


220 


H2 




^-4Q7 


^•3 


197*-7S 


298 ( 


2)2/ 


r '1 


216 




765^- 


171: 


I97S-76 


333 ( 


3) 2/ 


29«^ 


2a 9 




877 


238 


1976-77 


352 ; 


^/ 


3 36 


289 




977 


27a 


1977-78 (1ST*} 


37t 






33a 




1,059 


\ 325 


1978-79 (EST.) 


3^7 




381 


3a8 




1, 126 


\ Ja6 



roUB-lEAfi AiD LOiSEK PSOGSAflS 



ACAOtlllC tttB 


i?r tuk 




YEAR 


3BD YEAk 


atH TEAB 


5TH TEAS 


6T8 TEAR 


TOTAL 


GBADOATE 


1970-71 


*i97 { 




561 


a96 


a73 




2*127 4 


a72 


1971-72 


t* Ja i 


1)2/ 


582 


538 


a9i 






2,2a5 f 


a9i 


1972*73 






SOi 


a6 2 


52a 






2,080 


52a 


1973-7a 






5 8« 


a87 


a51 






2,166 


a5i 


197**75 


6b7 ( 


5) : / 


fe29 


57y 


a83 






2,353 


a82 


19:4-76 


701 i 


1 1 ) 


662 


628 


570 






2,561 


568 


1976-77 




9^ 


t 6 r 


657 


6 20 






2,69C 


616 


1977-78 {rST.> 


a 30 




7 


661 


^ 52 






2,375 


650 


197P-79 (ISt.; 






8 19 


?10 ' 


6^.? 






3,066 


679 



_ PHiSICIAIlf:* ASS'STArr a»D DEMTAL '"HBSAJ^rST PaOG8A«S 

ACACfftIC ffAe l"^? r?A?' TEAP JRD TEAF *#TH TEAR TOTAL 

1971- 72 

1972- 73 
1971^ 
197a-75 

1975- 76 

1976- 7? 

1977- 7ft UST.-; 
1978*?V lEST,/ 



1/ DATA OeTAIfEL fliO»! SCH00l:> CP FffCfl CAPiTATIOSI APPHCATI0H5 AS PuLLOIlS: ACADfcHIC IfEARS 1970-7 1 AJIK 1971 -72 FRO« fT72 APPtlCATIOSS, 
1972-73 rao*» PT73 APPtlC*TiCHh, l97J--7a i ^on fT7a A PPLI CAT I j H S , 197a"}5 fROH ft75 A PPLIC ATI OHS , 1975- 76 fBOB FX 1976 APPHCATlOiS 
Art 1976-77 IflfCOG^ 1'.? -79 rj>0? FY 7 7 Af PI I C AT 10 H . > 

2/ nyftEfg or SEPBATSI^'; li^'.tjDEC flSST-TKAR EHROtl«EN* . 



1 id 



FIGURE 2. SELECTED ENROLLMENT DflTfi FOR RLL SCHOOLS OF OSTEOPflTHY 
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ERLC 
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EHIOLLflEVT D&T& 1/ 



C8IC&G0 CCILBGE OT OSTEOPATBIC SIDICXVB 



OSXEOPITHl 



&CI0B8XC TBUI 
1910-71 

1971- 72 

1972- 73 
1973- 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(iST.) 



ICACC8IC ttk9 

1970-71 

1*»'>1-72 

1*72-73 

1973-7* 

197%-75 

1975- 76 

1976- 77 
t9 77-78 
197*'-79 



ilST.) 
(EST.) 



ACAtlBlC Ytlfi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 
197^-78 
1978-79 



15T TB&B 



2)ID TE&B 



THBEE-TE&B PBOQBAHS 
3BC TE&S 



TOTIL 



GBADO&TES 



1ST YE&F 



T80-TBIB, rOOI-TEAB &BD LOB',EB PBOGBISS — - 

STM lE&B 



86 
86 
96 

96 
98 

96 
97 
9b 
96 



2)2/ 

1) 2/ 

2) 2/ 



i 2)2/ 
i 1)2/ 



2!iD TE&B 


3HD YEBB 


(>TH TE&B 


75 


68 


77 


82 


79 


60 


86 


78 


71 


99 


88 


71 


97 


96 


85 


91 


101 


92 


93 


96 


95 


95 


99 


93 


96 


95 


9« 



6TB IEB8 



TOT»L 
306 
307 
331 

376 
360 
381 
383 
386 



GPADUITES 
77 
60 
71 
II 
85 
92 
95 
93 
99 



1ST TEAR 



PHYSICIABS' 4SSIST4BT ABD DEBTIL THEBliPlST PBOGBBBS 
2BD TEAR 3B0 TUB MTfi TEAR 



TOTBl 



1/ n»*» nPtATHFD FRO- SCHOOLS 0- fRCM CAPlTI^IOB APPLiCATIOSS kS fOtLGBS: 4CA0EBIC TEWS 1970-71 IBD 1971-72 PR08 flU A» PIICATIOBS, 

|«C 19"76-77 THROnca 1 9^^9 fFC?» ft 1977 APTIK ATIOBS. 
2/ KOBBfB CF PEFEAIERS INCLUDED IH FIBST-THAR EHfiOtLBEiT. 



1U0 



278 



EiBOLLaElT DATA 1/ 



couta or ostio stoiciiB kwn soictiT 



If 70-71 
1t71-72 
It 72-73 
1f73-7* 
1f74-75 
1«75-7« 
1f76-77 
1# 77-76 
l«7a-7t 



(1ST.) 



iCiOIBIC 

1f70-71 

1f71-72 

If 72- 73 

lf73-7* 

lf7#-75 

1f75-76 

lf74-77 

If77-7f 

If7d-7f 



ICICfiK 

1f7|-72 

lf72-73 

lf73-7* 

If 7%-75 

1f75-76 

1f7f-r7 

1977«78 

im-7f 



(EST.) 
(1ST.) 



llkM 



(BSTO 
<BST.) 



1ST TSAB 



2VD TBAfi 



138 




1 

I o 


169 




145 


17« C 


1)2/ 


174 


177 1 


1)2/ 


171 


17% (. 


2)2/ 


178 


177 




170 


17S 




176 








TBAi 






ni 




95 


113 




106 



THBBE-IBAR PtOGB*nS 



101 
112 
1«5 
173 
170 
178 
167 



OSTEOPiTHI 



TOTAL 



GPJIDaiTES 



35a 


101 


«26 


113 


093 


1M 


521 


170 


522 


167 


525 


176 


518 


165 



3tD y?4g 
86 



dTU YEAe 

81 
93 



57H TEAi 



6Ta TEAH 



T0T41 
381 
398 
81 



GfiADOITES 
81 
93 

81 



IS? TEAS 



persiciAns' assistaiit a?id oe»t»i therapist piogbars 

21ID YEA? 3RD YE^jR ^iTi TEAR 



TOTAL 



2/ ig«BER Of REPEATEiS liClODEI 



FY ^97? APrilLlTiOHS. 
I?i ri8ST-YEAS> ?ll?Ot i £ HT . 



EVfiOlLllSiiT DATA V 



iICBl€Ai STATE OUZTSBSItY 



OSTEOPATHY 



ACAoenxc \tk9 

1971- 72 

1972- 7J 
197i-7« 
197»-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST,) 

1978- 79 <tST») 



ACADtfllC TE»e 
1^71-72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-7S 
1975«"5 

1976- 77 

1977- 78 itsi.} 

1978- 79 (EST,) 



THBSE-TEAS ^SOGSAftS 



ACADB8IC 


EEia 


1ST IEA8 




2VD TEAB 


3BD YEJ 


1970-71 




25 










1971-72 




36 






25 




1972-73 




69 






38 


24 


1973-7* 




76 


( 


1)2/ 


76 


30 


1974-75 




88 


( 


1)2/ 


77 


71 


1975-76 




99 


( 


^2/ 


90 


76 


1976- ;7 




103 


( 


3)2/ 


101 


85 


1977-78 


(EST.) 


111 






lU 


99 


1978-79 


(fSTO 


122 






122 


111 



tST Y2AE 



TtfO-YEAS, rOOi-YEAfi A»C LOiGEfi Pfi03IA8S 

2»D YEAE JED Y£AB ^TH YEAP STK YEAfi 

20 

20 

18 



6?a YEA8 



1ST YEAH 



fHtSIClAiS' ASSISTAKT AiD DEHTAL TSEEAPlST PiO-iaAHS 
^fD YEAP 3BD YfAB *iTa YEAB 



TOTAL 

25 
61 
13] 
181 
236 
265 
289 
32J» 
3*^5 



TOTIL 
20 
20 
18 



TOtJil 



GBACOATEb 



24 
30 
30 
68 
73 
92 
111 



GBACOATES 



18 



1/ 0ATA 08TI1MED TBCn SCHOOLS Qg FBC!? CAPITATIOS APPLICATIOHS AS fDLLOKS: ACADE9IC YEA8S l9?C-7 1 *^^t:r^*;^^*^ 

1972-73 FBOi^ rY73 APP L ICAT 1 OiS , 197 3-?<J fton ftm PPLIC ATIOHS, 197a-/5 fHOB fY75 APPLICATIONS, 197S- /6 fFCH f^ ^^lo A Pi . ICATIOli :j 
A8D *976-'77 THBCDCH 197y«79 fFC!» PY 1 97 7 APPL IClT lOlS , 

2/ iU«SE8 C? BEPEATYBS l8Ci,rjDrD IM fIfiST-TEAB tn^OlintBt . 



la 



282 



EiBOLLaEiT D*T* V 



Ki«3is citi a)iU6t or ostiopit^ic n&t> 



tetemc ttu 

ffT«-71 
tf72-73 

1f7«-77 
lfT7-7a CtST.) 
If 78'- 79 Cist.) 



IS? ttkn 



THBEE-YEifi PBGG8*«S 



0STB0PAT8T 



torn 



KASCSXC tilt 

If70-71 

1971-72 

^972-73 

1973-74 

197»-75 

1975-76 

197*-77 

1977- 78 

1978- 79 



(tSTO 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7^ 
197%-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



tlkU 



1ST TEli 




2)iD reAB 


)RD YEAR 


^ra YEAR 


118 1 


2)2/ 


1 16 


10a 


111 


129 { 


1)2/ 


115 


110 


108 


140 1 


1)2/ 




112 


1 12 


150 ( 


«»)2/ 


1 n 


118 


109 


1S2 { 


2)2/ 


laJ 


129 


1 19 


16*1 ( 


<♦) 2/ 


lud 


n9 


US 


t65 ( 


^)2/ 


1'3 


1«8 


139 


165 




15i« 




U0 


165 




160 


15i 


1«7 



5TH YE«B 



6TK Yfir 



ita9 

use 

508 
5«4 3 
579 
60S 
615 
624 



GPADUATES 
111 
108 
112 
109 
113 
\Z} 
139 
196 
U7 



i-:t yeis 



PHTSICI JtHS* 
2«C YEAP 



^SSrSTAST il«D DEIIT4I. THEEIPIST 
Jf*D TEAi WT^< YE*a 



roT» t 



li: 1976-77 TBSOOGH 1 '.Ta- 79 rSCf PI 1977 »} f-i II IT ICiS. 

2/ Bonee'" or (!Epmi;?s iscinDer it ?tssT-i»»= eis-LL-'EiiT. 



2B3 



S4 



BiBOtLHEiT DATA 1/ 



iXIKSfZiit GOiLB€I OP OSTBOPAtaiC BID 



OSTEOPATHY 



Acmazc TBAfi 

If 70-71 
1f71-72 
1972-73 
1f73-7% 
197%-75 

1975- 7* 

1976- 77 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
19 7* -75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7ft 

1978- 79 



<BST.) 



1ST YBAI 



2iD XSA^ 



TaBBB-rEAfi PBOGBAAS 



3BD TEAB 



TOTAL 



GPADOATBS 



1977-70 (ISTO 






1978-79 (fST.) 






ACADBBXC TfU 


1ST YEAB 




1970-71 


110 ( 


1)2/ 


1971-72 


114 ( 


5) 2/ 


1972-73 


123 ( 




1973-7* 


125 ( 


3)2/ 


197%- 75 


122 


=i)2/ 


1975-76 


127 ( 


1976-77 


125 i 


^)2/ 


1977-78 (EST*) 


13S 




1978-79 (fSTO 


1 j2 




ICIDIMIC TBAB 


1ST rni^ 





T»0-TBAB, FOOB-IBAB 



2«D 



TEAS 

f i2 
108 
106 
120 
117 
128 
125 
119 
132 



PBTSIClAKSt 
2«D TEAB 



3B0 



TEAB 

105 
106 
102 
100 
118 
116 
120 
12^4 
119 



AiO LOBOBB 
(iTH TEAB 
98 
105 
105 
102 
98 
120 
117 
123 
126 



PBOGBAHS — 
STB TBAB 



6TH TEAB 



TOTAL 


G!^AC0A7ES 


«I25 


97 


433 


105 


436 


105 


447 


102 


455 


98 


491 


119 


487 


113 


501 


121 


509 


123 



ASSISTAiT ABD DEiTAL TBEBAPISt PB0GBA8S 
3ED TEAB 4Ta YEAfi 



TOTIL 



ABD 1976-77 TBBOOGH 1978-79 PBOH FT 1977 APPLICATIOIS. 
2/ BOBBEP OF BBPEATERS IBCLODEC I» PIBST-YBAB EBBOLLBEIT- 



285 



14 'IN 



286 



BitOLLRBiT Dm 1/ 



Bti atiSBT SC800L OP OSTiOPlfilC aiCZCZiB 

AC maze flU 18T TBAt 2«D ¥BM 

tfW-77 

If 77*7$ list.) ' 
If78*79 <lSTO 



THEBB-TEAB PB06BAH5 
3BD TBAS 



OSTSOPATi»y 



TOTIL 



GBADOATBS' 



iCiDlllC riAi 
4970-71 

1f72*73 

1f73-7% 

1f74-75 

1f75-7« 

1976-77 

lf77-7« (1ST.) 

Xf7i-79 (EST*) 



tCiCISZC^TUl 

1971*72 

1f7Z-73 

1973-7* 

1«7*-75 

1975-76 

S 76-77 
77-7« (1ST.) 
1978-79 (ISTO 



1ST TBAB 



TVO-TBAB, POdB-TBAfi AMD LOBtfEft PBOCBAllS • 

2BD llkB JBD TBAB i|TH TBAH STB JtkU 6TH TUB 



TOTAL 



GBADDATES 



24 
24 



15T TBAB 



24 

PHTSIJIABS* ASSISTABT AMD DBBTAL THBBAPIST PBCQBAfl'l 
2MD YBAB 38D YEAB 47il ITBAB 



24 

46 



TOTAL 



?™ 2?"^*" SCBOOLS CB PBCB CtPITATlOM APPLICATrOBS AS POLLOfS: ACAOEBIC IBABS 1970-71 AMD 1971-72 PaoH PI72 APPLICATIOBS, 

llVlliJi^^ '^^^ APPLICAIIOBS, 1973-74 PBOfl PT74 APPLICATIOBS, 1974-75 PBOB n75 APPLICATIOBS, 19/5-76 P 608 PY 1976 APPLICATIOBS 
ABO 1976-77 TBBOOGH 1978-79 PBOB Pi 1977 APPLICATIOBS. 
2/ B088CB OP BBPBATBBS IBCtOD^D IB ?IfiST-YEAB EMBOLLHEBT* 



ERIC 



287 



145 



288 



CfiOLLRiVT DATA 1/ 
•Bi lOM liSflfOfl Of TlClliOlOGI _ THtEI-tltt PtOGiAlli 




1«71-72 
1f72-7a 
1$73-7» 
1*74-75 
1975-76 
1*76-77 
1*77-78 (1ST.) 
1978-79 (EST,) 



ACADBBIC YEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 ' 
197'»-78 CIST.) 
1978-79 (EST.) 



ACI&BltIC tlAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



ISf fEAA 



2KD ¥EAfi 



3iD YEAS 



TOTAL 



GtAOOATBS 



1ST lEAE 



2iD TEAS 



TMO-IEAB, FO08-IEAt AID LOiCEB PtOClAHS — 
3BD TEAR 4Ta lEAB 5TH TEAE 



6TB YEAS 



TOTAL 



GBAOOAIES 



36 

5U 



1ST YEAB 



36 

P8YSICIAIIS* ASSISTABT ABD DEBTAl TBEIAPIST PB0G8A8S 
2IID YEAB 3B0 YEAB **TH YEAB 



36 
90 



TOTAL 



ABD 1976-77 T8B0UCB 1978-79 flO» FY 1977 APPLICATIOBS. 
2/ BORBEfi CF BIPEATEBS YBCLODED IB FI8ST-YEAB EBB0LL8EBT. 




289 



r. 



186 



290 



CKSOLLilEiT till 1/ 



OilO IWXfEiSZTT AtnVS BIABCH 



OSTSOPATHT 



KiBilZC TiiE 

19H-77 
I9n-7a list.) 
1S7«-79 <rST.) 



KftOilZC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
n7t-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (tST.) 



KiCiaZC liAl 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
197*-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST TEA! 



2PP rCAB 



TiBtt-XtkU PBOGfiinS 
i8D TEAR 



TOTAL 



GBAPOATCS 



1ST ITEAB 



Tf0-I«IB, F005-IEAB AFD LOiGBS PBOGEAHS 

2«D YEAB 3PD YEAB dTB TEAS STH TEAB 



6TB TIAB 



TOTAL 



G8AD0ATES 



2«» 
36 
36 



2a 
36 



2* 



24 
60 
96 



1ST TEAB 



PHYSZCIAHS* ASSISTABT ABD DEBTAt THEBAPIST PBOGBASS 
2BD YEAP 3BD TEAB '4Tfl TEAB 



TOTAL 



1/ DA*A OBTAIBED P808 SCHOOLS CB FP08 CAPITATIOB APPLICATXOBS *S FOLLOiS; ^CAOEBIClEABS 1970-71 ABU 1971-72 FBOflfn 

1972-73 FBOB ri73 APPLICATIOBS, 1973-7% FBOB FI7* APPUCATICBS, 1974-75 fBOR rT75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOB FT 1976 APPLICATIOBS 



AiO 1976-77 TBBOOGB 1978-79 FBOB PI, 1977 APPLICATIOBS. 
2/ B08BEB OF SEPEATEBS IBCLODEC IB FlBST-TEAB EBBOLLBEBT. 



291 



292 



EVBOLLIIEIIT DATA 1/ 



oKiAaoaa ccllege op osteo bid s suigbbt 



OSTEOPATHY 



TMBBE-yEAB PBOGSABS 



ACADIHIC TEAB 
If70-71 

If? 2-73 
If73-7ll 
lf7»-75 
t975-76 
lf76-77 

1S77-7a (EST.) 
1978-79 (EST.) 



ACADIBIC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7« U3T.) 

1978- 79 (EST.) 



ACACIBIC TEAB 

1971- 72 ' 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (1ST.) 



1ST IBAB 



36 

57 ( 
75 
83 
100 



1)2/ 



2BD TEAB 



34 
57 
70 
83 



3BD TEAB 



34 
57 
70 



TOTAL 



36 
91 
166 
210 
253 



GB A DO A TBS 



34 
57 
70 



1ST TBAB 



TBO-TBI^B, rOOB-XEAB ABD LOBGBB PBOGBABS — 

2BD TEAB 3BD Xt^U 4TH TEAB 5Ta TEAB 



6TH TUB 



TOTAL 



GBADOATES 



1ST TBAB 



PHTSICIAVS* ASSISTABT ABD DBBTAL THBBAPIST PBOGBABS 
2BD TEAB 3B0 TEAB 4TB TEAB 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIBED PBOB SCHOOLS 08 PB08 CAPITATIOB APPLICATIOBS AS POLLOBS: ACADSBIC TEABS 1970-71 ABD 1971-72 PB08 PT72 APPLICATIOBS, 
1972-7^ FBOB FT APPLICATIOBS, 1973-74 PBOR rT74 APPLICATIOBS, 49*4-75 FBOB FT75 APPLICATIOBS, 197S-76 FBOB FT 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 THB0uc;H 1978-79 FBOB FT 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BORBBH OF REPEATBBS IBCLODBC IB FIBST-TEAB BflBOtLBBBT. 



293 



IMS 



294 



tatOLLaZiT DATA 1/ 



nZU&BIPiXA COLltCB Of OStlOPITIXC ilD 



OSTEOPATHY 



If7«-71 
1f7l-72 
1f72*73 
1973*74 
1974-75 
1f7$-76 
19H-77 

1977-79 (1ST. I 
1979*79 (1ST.) 



1ST TBA« 



2ID TZAR 



THREE- TEAS PROGSABS 



3RD TEAR 



TOTAL 



GRADOATES 











ACmsXC TtAR 


1ST TIAR 


2RD TEAR 


3RD TEAR 


4TH TEAR 5TH TEAR 


1970-71 


152 


1113 


125 


106 


1971-72 


16% 


152 


131 


125 


1972-73 


181 


157 


152 


137 


1973-7% 


219 


183 


156 


151 


1974-75 


200 


216 


183 


156 


1975- 7i 


200 


200 


216 


182 


197^-77 


207 


198 


199 


214 


1977-7i (tST.) 


211 


204 


199 


199 


197f-79 (EST.) 


208 


208 


204 


199 






- PHTSICIAIS* 


ASSISTAIT AID 


DZITAL TfflKRAFIS; PR06RA8S - 


ACADBHIC TEAR 


1ST ' CAR 


2iiO TEAR 


3RD TEAR 


4TH TEAR 



CTH TEAR 



TOTAL 
526 
574 
627 
709 
755 
798 
818 
813 
819 



GRAOOAfss 
106 
12S 
137 
151 

; 156 
182 
214 
199 
199 



TOTAL 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(tST.) 
(BSTO 



1/ DATA ORTAlilD FROH SCHOOLS OR PROB CAPlTATIOi APPLICATIOiS AS POLLOfS: ACADIBIC TEARS 1970-71 AHD 1971-72 PROB PT72 APPLICATIORS, 
1972-73 PR08 PT73 Apr 'CATIOBS^ 1973-74 PROB PT74 APPLICATIORS, 1974-75 PROB PT75 APPLICATIOiS, 1975-76 PROB ft 1976 AFfLICATIOBS 
AID 1976-77 TBRC0C8 -79 PROB PT 1977 APPLICATIORS. 

2/ BOBBER CP REPEATERS liivLODfD li FIRST-TEAR ERBOLLBERT. 



149 



ERIC 



295 



29G 



EMBOLLSEVT DATA 1/ 



•OttB TEXAS STATE OilUSSITT 



ACA0I8ZC TIAB 

1970-71 

mi-72 

1972- 73 

1973- 74 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CEST.) 

1978- 79 C«ST.) 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7(1 
197»-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
<HST.) 



1ST TEAB 



2MD YEAH 



THBEE-YEAfi PfiOGBAHS 
3B0 TEAB 



OSTEOPATHI 



TOTAL 



GBADUATES 















TEAB, FO0B-TEAB 


ABO lONGEB 








ACJDE8IC lEAB 


1ST 


TEAB 




2IID TEAB 


3BD TEAB 


UTH TEAB 


5TH TBAB 6TH TUB 


TOTAL 


GBAOOATES 


1970-71 




20 














20 




•971-72 




32 






19 








51 




1972-73 




51 




3)2/ 


30 


18 






99 




1973-7* 




54 


c 


2)2/ 


51 


25 


18 




148 


18 


197*-75 




59 


( 


1)2/ 


56 


48 


25 




188 


25 


1975-76 




72 


( 


2)2/ 


59 


56 


48 




235 


48 


1976-77 




74 


( 


1)2/ 


70 


60 


55 




259 


55 


1977-78 (EST.) 




73 






68 


69 


56 




266 


56 


1978-79 (ESTO 




80 






73 


68 


69 




290 


69 












PHYSICIANS 


* ASSISTAMT ABD 








ACADEflIC TIAB 


1ST 


TEAB 




2MD TEAB 


3BD TEAB 


4TH TEAB 




TOT A I 





1/ DATA OBTAIBED rBOH SCBOOLS CB EBON CAPITATIOB APPLICATIONS AS POLtOBS: ACADXHIC TEABS 1970-7 1 ABO 1971-72 PBOB PT72 AFPtlCATIOBS, 
1972-73 PBOH PT73 APPLICATIOBS, 1973-74 PBOB PT74 APPLICATIOBO, 1974-75 PBOB PT75 APPLICATI0II3» 1975-76 PSOB FT 1976 APPLICATIONS 
ABC 1976-77 THBOOGH 1978-79 PBO? PT 1977 APPLICATIONS. 

2/ NOHBBB OF BEPEAIBBS INCLUOEO IN FI<9ST-YEAB BNBOLLHENT. 



297 



150 




BilOlXlitit DAtA 1/ 



UMXixi scwon or ostiopif izc aid 

1ST TtAI , 2i9 ttht 



icmuc ftu 

ff1f-72 
W*-75 

I97«*79 (EST.) 



ACAOMXC TtAt 

ff71-72 

1f72-73 

:f73-7% 

It7**75 

ff75-76 

I974-77 

If 77-711 CBSt.) 

1f7i*7f C5ST.1 



3ID TSASt 



05TE0PA78T 



TOTAL 



1ST I SAB 



36 
412 
48 
S« 
60 



1ST YEAS 



T»0-TBA8^ 

2ilD TEAS 



36 



, FOaB-TBAB AVD LONGEB rfi06&M(S^- 
3PD t^AB <IT.B TEAR \>fa TEi 



E£i 

f 



IBAB 



34 
42 
48 



33 
42 



^u... .OS' ASSISTAiT AI0 DEBTAL T8EBAPIST PBOGBABS 
^HD TEAR 3RD TEAB . 4Tfi YEAB . 



/ 



Tii.Al 



36 

•78 
124 
177 
204 



TOTAL 



GB ADO AXES 



) ■ 



GBADOATES 



X 



33 
42 



V DATA 0ETAI8BD PBOB SCHOOLS OB FBOB CAPITATIOB APPLlCATIOiS AS POLtOiS: ACADEHIC YEABS 1970-71 ABD 1971-72 Fl^B FT72 APPLICATIOBS, 
1972-73 FlOa Ff73 APPLICATIOBS, 1973-7«i FBOI! PT74 APPLlCATIOiS, 1^4-75 PBpB rir7S APPLICATIOBS, 1975-76 FBOH FT 1976 APFtlCATIOBS 
hn 1976-77 TBBOOSB 1978-79 FB08 ft 197? APPLlCATIOiS. 

2/ nnntk or tiPUtEBs ibc^odbd xb fibst-teah EiBotLHErr. 



151 



-A 



4 



SCHOOLS OP DSITIST8T 



301 



ERIC 



SURMRr SHBOLLHEliT DItA : DE»TIS'?BY 1/ 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
l9n-75 

1975- 7* 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



1ST YEAB 

<i«605 ( 25)2/ 

'^,752 ( 35)2/ 

5,363 C 33)2/ 

5,527 ( 51)2/ 

5,622 ( 112)2/ 

5,837 ( 51)2/ 

5,79*^ { 79)2/ 
5,793 
5,888 



2lir YEAE 
a,236 

a,72d 

5,285 

5,ao*« 
5,a73 

5,558 
5,720 
5,75a 



• TOTIL ALL 
3RD YEAB 

a,0i5 

<l,197 

a,a90 
a,67i 

5,2aa 

5,376 
5,276 
5 tt99 

5,671 



4TH YEAfi 
3,631 
3,802 
3,873 
3,965 
J, 918 
(1,012 
3,791 
3,909 
U,15i| 



AClDEflXC xim 


1ST YEAB 




2ND YEAB 


3BD YEAS 


1970-71 


206 ( 


2)2/ 


lUl 


122 


1971-72 


327 ( 


5)2/ 


203 


147 


1972-73 


U'l^^S ( 


11)2/ 


6 06 


370 


197^ /<! 


1,693 ( 


30)2/ 


1,500 


56 5 


t97«l-75 




20)2/ 


1,50(1 


1, 191 


197S-76 




13)2/ 


1,398 


1,468 


1976-77 


1,309 ( 


27)2/ 


1,3 50 


1,369 


1977-78 <EST.) 


97 1 




1,292 


1,339 


1978-79 (ESTO 


782 




956 


1,265 



THBEE-YSAfi PfiOGBAHS 



5iB YEAB 
1 



TOTAL 


GRADUATES 


16,«88 


3,736 


17,219 


3,951 


18,(»5« 


4, 184 


19,448 


4,713 


20, 188 


4,648 


20,699 


5,565 


2C,«19 


5,111 


20,921 


5,259 


21,468 


5,389 


TOTAL 


GRADUATES 


469 


120 


677 


141 


2,421 


:92 


3,758 


«43 


4,279 


S12 


4,303 


1,585 


4^028 


1,372 


3,602 


1,355 


3,003 


1,275 



T«0-YEAfi, roUB-YEAB AND LONGER PPOGBABS 



iCiCESIC YEAB 


1ST YEAB 




2NC YEAB 


3RD YEAB 


4TH YEAS 


5TH YEAB 6TH T£AE 


TOTAL 


GBADOSTES 


1970-71 


4,399 ( 


23)2/ 


4,095 


3,893 


J, 631 


1 


16,019 


3,6 16 


1971-72 


4,425 i 


30)2/ 


4,265 


4,050 


3,802 




16,542 


3,810 


1972-73 


3,918 ( 


22)2/ 


4,122 


4,120 


3,873 




16,033 


3,892 


1973-74 


3,834 ( 


21)2/ 


3,785 


4, 106 


3,965 




15,690 


4,070 


1974-75 


4,038 ( 


22)2/ 


3,900 


4,053 


3,918 




15,909 


3,936 


1975-76 


4,400 ( 


38)2/ 


4,075 


3,908 


4,012 


1 


16, 396 


3,980 


1976-77 


4,485 ( 


52)2/ 


4,208 


3,907 


3,791 




16,391 


3,7 39 


1977-78 (EST.) 


4,822 




4,428 


4, 160 


3,909 




17,319 


3,904 


1978-79 (EST.) 


5, 106 




4,798 


4,406 


4,154 


1 


18,465 


4,114 











ASSISTANT AND 






ACADEHXC 


YEAR 


1ST YEAR 


2ND YEAR 


3BD YEAB 


4TU YEAB 


TOT A I 


1971-72 




469 


3 30 


104 


75 


978 


1972-73 




850 


583 


114 


77 


1,624 


1973-74 




823 


707 


227 


160 


1,917 


1974-75 




du9 


771 


258 


155 


2,033 


1975-76 




827 


764 


305 


220 


2,116 


1976-77 




673 


672 


263 


196 


1,804 


1977-78 


(EST*) 


704 


6 99 


281 


242 


1,926 


1976-79 


(HST.) 


724 


718 


309 


266 


2,017 



1/ DAIA OfciTAINED FROH SCHOOLS OR FBOtt CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACADEMIC YEABS 19/0-7 1 AND 1971-72 fBO« rY72 APPLICATIONS, 
1972*7-' FROB FY73 APPLICATIONS, 1973-74 FBOH FY74 A FFIICATIONS, 1974-75 FROH FY75 APPLICATIONS, 1V75-76 EBON FY 197t APPLICATIONS 
AND 1976-77 THfCOGH 1S78-79 FBpH FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ N0BBE8 CF BIPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEAB tHT .)LLHENT» 



302 



154 

303 



-4 



f*2S0 



s*ooo 



4*780 



4,seo 



4«t60 



4.000 



S.7S0 



9.f00 



FIOURE 3. SELECTED ENKOLL^IENT DflTR FOR RLL SCHOOLS OF DENTISTRY 




3 YEM PROOHmiS 
RCROEHIC YCAM 1070-71/1900-81 



70-71 71-72 



■ C8TIWITC0 



ON ftHTlOt O^^A^TCSC 1870-79) / FIrST-YCAK CNmLH£NT8i 1976-76) 
nULTIftlCO 8Y riMT-Yeflt EMIOlLntHTS IN ^CRO£ttIC tt^Kt 1976-77 
THMUOH 1870-78. 8C8f CCTIVCLY . 

f«TE: fiWWHMTES EXCEED FIRST-YEAP fNRO!.L^tNT o-'i'lT / rMANf.[<. !N 
PHO-WAUSt E.G., FROM 4 to 3 YEARS 




WMOCll 

1.780 

1.800 
1.260 ^ 
1.000 

760 
600 



ESTIfWTtO i 

8II8C0 OM MTIOt 0l|80UlirE8(1878-7§| / ftffST-YEftff eimOCLH£MT8( 1978-77] 
miLTIfLT£0 8Y FIltST-YEIW ElMOlLneNTS IN RCIIOf'IC TEA88 1977-78 
THItOUOH 1978-79. fff 8PCCTIVELY . ^ 

NOTE-. GRADUATES EXCEED FIRST-YEAR EHm)LLK£NT AS A KfSULT OF CHANGES IW*^ 
PROGRAMS, E.G,, FROM 4 TO 3 YCARS. • f 



260 



72-73 73-74 74-76 78-78 78-77 77-78« 78-79« 70-fi 71-72 72-73 78-74 74-78 78-78 tF^TT 77-^8» 78^9« 

Fim-YEfNt £NK0LLn€NT8 fI88T-YEPj( EM80LLREMT8 

78-74 74-76 76-78 76-77 77-78» 78-79« 7S-80* 80-81* 81-e2» 72-73 73-74 74-76 76-78 78-77 77-78« 78-79« 79-80* 80-8U 

(mADUDTCS 0ffAmWT£8 



ERLC 



304 



155 



305 



EVaoLLBEVT DATA 1/ 



OlIfEBSiTT OF AlABAm IB BIBHIHSijAR 



DCMTISTBT 



ACADBHIC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<l 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(1ST.) 



ACICERIC TfAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7H 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 



ACADERIC TEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CBST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAB 



12 
16 
16 



2B0 ¥BAB 



12 
16 
14 



THBEE-YEAB PB0GBA8S 
3BD lEAB 



9 
13 
16 



1ST TEAS 

60 ( 

59 

53 

55 

56 

72 

72 

72 

78 



Tiro-YEAB, PO&B-TEAfi ABD L0M6EB PBOGBAttS 

5T8 TEAB 



1)2/ 



2110 lEAB 


3fiD TEAB 


4TH TEAS 


49 


55 


43 


55 


56 


48 


55 


56 


49 


56 


58 


54 


53 


57 


57 


59 


54 


56 


74 


62 


50 


71 


72 


63 


72 


71 


72 



6TH TUB 



1ST YEAH 
U 
20 
20 



PHYSICZABS* ASSISTABT ABD DEBTAL THERAPIST PBOGBAHS 
2ND YEAB 3B0 YEAB 4T8 TEAB 



TOTAL 



12 
28 
41 
27 
16 



TOTAL 
207 
218 
213 
223 
223 
241 
258 
278 
293 



TOTAL 
14 
20 
20 



GBADOATES 




6BAD0ATES 
44 

48 
49 

54 

57 ' 

56 

50 

63 

72 



1/ DATA OBTAINED FBOtt SCHOOLS CB FBCH CAPITATION APPLICATlOBS AS FOLLOWS: ACADEHIC YEA8S 1970-71 1971-72 FB0RFY72APPLIC^^^ 

1972-73 FaOR FY73 APPLICATIONS, 1973-74 FB08 FY74 APPLICATIONS, 1974-75 FBOB FY75 APPLICATIONS, 19;5-76 FBOH FY 1976 AFfLlCATlOBS 



ABD 1^76-77 THSCOGH 1978-79 FTOB FY 1977 APPLICATlOBS. 
2/ NUHBER OF REPtAIEfiS INCLUDilD IN riRST-YEAB ENBOLLRENT. 



30G 



156 



307 



ElliOLLIISKT DATA 1/ 



tOM LXIOA OIlUiSITf 



icmazc if is 

lt1l-72 
1972*73 
M7J*7« 
»7%*75 
'f»75-76 
W76-77 
I977*7e 
1978-79 



list.) 



icmaic tiAs 

f 9 70-71 
t971-72 
/t972-73 
1973- 7t 
19711-75 
I975-7* 
1978-77 

1977- 7S 

1978- 79 



ICICfSIC YIU 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 

1974- 75 
19^5-76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



13T TEAI 



73 
76 
7<| 
75 



2liD tBkn 



THfiEE-YEia PEOGfiinS 
38D TEAfi 



OEVTISTBT 



( 


3)2/ 


71 




1 


1)2/ 


73 


68 


( 


1)2/ 


73 


7<i 






6<* 


73 








70 



TOTAL 



73 
1^7 
215 
222 
1«2 

70 



1ST TEAS 

66 
66 



93 
93 
93 



( ^>2/ 



2iD TEAS 

66 
72 
66 



91 

93 



TMO-TEAS, rOUe-IEAfi kUt LOiGEK PIOCBAHS 



1ST TEAS 
30 



PMlfSICIAliS* ASSISTAiT AUD DiHTAL Tfl28APIST PtOCSABS 



2liD rSAF 



3BD TEAB 



3<i 
10 
10 



36 



«T8 TEAB 


TOTAL 




30 


30 


6a 


10 


20 


10 


20 


10 


10 


35 


3S 


37 


73 







GPAOUATFS 



65 
7j 
70 



3fiD' ""EAB 
59 
63 
72 
69 


«TH TEAB 
52 
56 
61 
67 
67 


5TH TEAB 


6TB fEAB 


TOTAL 
2<l3 
257 
199 
136 
67 


G<^ACUAT£S 
52 
56 
64 
67 
67 


91 








93 
184 
277 





S«2 ?r«oS''.v??".no?T2t2T^^"?S C»PIt*"01l IPPLIcmOllS »S rOLLOIS: »C»DBHIC lElES 19U-7I t*D 1971-72 fgOB ml APPtIC»TlO«S 
2/ DOnBES or REPEATERS IXCLUDEC IN fISST-YEAS E»80LLB£llT. 



ERIC 



308 



157 



309 



EHBOLLHElft DATA V 



OVXfCSSITT 0? CAUFOSIfIA LOS AIIGELKS 



DEBTISTRY 



ACA0E8IC Tf AB 

1970-71 
1«71-72 

1972- 73 

1973- 7* 
197^-75 
1975-76 
1976»77 

1977- 78 

1978- 79 



ACADEMIC YEAB 

1970- 7f 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.: 
(EST*) 



ACICERIC Y£AB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(ISTO 
(EST.) 



1ST TEAB 



2»D TEAB 



THBEE-YEAR PBOGBAHS 



3R0 YEAB 



TOTAL 



GBACUATES 



THO-YEAB, FOUB-YEAB AND LOHGER 



1ST YEAB 


2N0 YEAB 


3SD YEAB 


aTH YEAB 


97 ( 1)2/ 


95 


95 


92 


98 


96 


91 


93 


106 


107 


9a 


90 


107 


106 


106 


94 


107 


110 


106 


10a 


106 


106 


107 


106 


107 


106 


103 


1 13 


106 


107 


104 


108 


106 


loe 


107 


106 



PBOGBAHS - — 
5Ti: YEAB 



eTH YEAP 



1ST YEAB 



PHYSICIAKS' ASSISTAKT AHO DE»ITAL THERAPIST PBOGBAHS 
2J«D YEAR 3BD YEAB aTH YEAB 



TOTAL 
379 
378 
397 

ai3 
a27 
a25 
^♦29 
a25 
a25 



TOTAL 



GBACUATES 
92 
92 
89 

9a 

lOa 
102 
108 
106 
' 106 



AND 1976-77 THROUGH 1976-79 PBOB FY 1977 APPLICATIOBS. 
2/ HUBBEB OP HEPEATEPS IHCLODEC ID MiST-YEAH EHBOUHEHT. 



ERIC 



310 



158 



311 



EKSOtlWEUT DATA 1/ 



mv£«sxtf or cAitroawA san rsAncisco 

iCmilXC TfAB 1ST YEA? 2HD YEAB 

If 75-76 

If 76-77 IT 

1977- 78 (1ST.) 

1978- 79 list.) 



..tREE-YEAB PBOGBANS 
38D YEAR 



DEHTISTilY 



TOTAL 



GBADDATES 



1978-71 
1971*72 

1972- 73 

1973- 70 
197*-71 

1975- 76 

1976- 77 

1977- ?d CBST.) 

1978- 79 (fST.) 



KA0I8IC YfAtl 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 (IST.) 

1978- 79 (EST,) 



1ST YEAR 
80 
60 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
"108 



( 1)2/ 



1ST YEAR 





YEAR, POUB-YBAB 


AND 


LOMGEB 




2hD YEAR 


3RD YEAR 


UTH 


YEAR 


5TH YEAR 


7U' 


7a 




'/<• 




79 


73 




7C> 




77 


79 




72 




88 


76 




83 




88 


67 




79 




86 


86 




92 




87 


86 




90 




87 


86 




95 




88 


^ y7 . 




90 




PriYSICI AHS 


' ASSISTANT AI»D 


DENTAL THERAPIST PBOGBAHS 


2KD YEAR 


330 YEAR 


UTH 


YEAR 





6TU YEAB 



TOTAL 


GRADUATES 


302 * 


711 


» 306 


n 


' 316 


72 


335 


82 


34 2 


79 


352 


- 89 


35^ 


- 89 


J56 


87 


373 


87 



TOTAL 



/ 



1 



1/ DATA OBTAlfEO FROH SCHOOLS CR PRCM CAPITATIOM APPLICAflOHS AS FOLLOBS: ACADErtIC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FfiOH FY72 APPLICATIONS, 
1972-73 FROR FY73 APPLICATIONS, 19'»3-'74 FROtt F1f7a APPLICATIONS, 197U-75 FROB FT75 APPUCATIONS, 1975-76 FBOM FY 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-77 IHBCOGH 1978-79 FRO« H 1977 APPLICATIONS, 

2/ NOHBEfi OF REPEATEnS INCLUDED IN FISST~)fEAl( ENROLLrtlRT. 



312 



159 



^13 



CMfiOLLBElIT DATA V 



OVVVCSSXTY or SOOtBEIV CALIPOBVIA 



ACA0E8XC YEAB 
1970*71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
1^7»-75 
.1975-76 

1976- 77 

1977- 78 list*) 
1970-79 (1ST.) 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197a-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (2ST*) 

1978- 79 <tST.) 



1ST YBAB 



17 
17 
17 
17 
20 
17 
17 



2liD TEAB 



17 
17 
17 
19 
20 
17 



THBEE-TEAB PBOGBAHS 



3BD YEAB 



TOTAt 



17 
3* 
3* 
3* 
39 
37 
3* 



TVO-YEAB, rOUB-YEAB AVD LOBGEB 



ACAOBSIC 


YlAB 




1ST ITEAB 


1970-71 






120 


1971-72 






120 


1972-73 






120 


1973-7* 






120 


l97*-t5 






120 


1975-76 






120 


1976-77 






120 ( 


1977-78 


(EST.) 




120 


1978-79 


<EST.) 




120 


ACftCEHiC 


IlAB 




1ST YEA. 



2)2/ 



2liD 


TEAB 


1BD YEAB 


<*TH YEAB 




118 


115 


10* 




115 


117 


113 




118 


116 


116 




121 


117 


' 109 




108 


129 


107 


1 19 


112 


128 




1 19 


119 


112 




117 


117 


110 




^?o 


117 


110 



PBOGBABS 

5TH lEAE 



6TH YEAH 



TOTAL 
i»57 
465 
<»70 
U67 
46* 
479 
470 
*6* 
467 



50 
SO 
50 
50 
50 
50 
50 



PHYSICIABS* ASSISTABT A«D DEHTAL THEBAPIST PBOSiAHS 
2|iD YEAB 3BD YEAB *TH YEAB 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 



TOTAL 

100 
100 
1O0 
100 
100 
100 
100 



6BA00ATES 



17 
17 

17 
19 
20 
17 



GHADUATES 
1C4 
113 
116 
109 
108 
128 
111 
108 
111 



ABC 1976-77 TBfiOOGH 1978-79 rBOJi FY 1977 ArPLICATIOBG. 
2/ BUBBEfi OF BEPEAIERS IBCIODED IM riRST-TEAB EBBOLLBEBT, 



er|c 



314 



160 



315 



BilOLiHBllT DATA 1/ 



Oitf tisxti or mi ficific 



ACADtaic tin 

1915-71 



If 72 -73 
1S7a-7* 
197^-75 
1975-76 
19715-77 

1977- 78 (1ST,) 

1978- 79 (EST.) 



iCASBIIlC nA8 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CIST.) 
1976-79 C«ST.) 



1ST fEAfi 



2ilD YFAfi 



THiJEB-YEAfi PEOGRAftS 



3BD YEAP 



DEHTISTHY 



TOTAL 



GPADOATES, 



■ » # T #• 


ivO 










« Of 




9b 




1971m 7tt 


U J 




122 


98 


1974-75 










1975-76 


138 




135 


i31 


1976-77 


137 i 


2)2/ 


130 


137 


19*7-76 (1ST.) 


138 




131 


130 


1978-79 (1ST.) 


138 




136 


131 










YSAB, POUB-Y 


ACADESZC TEA8 


1ST YEAC 




21ID YEAR 


3fiC YEAB 


1970-71 


100 




97 


9«* 


1971-72 






96 


97 



100 




225 




353 


98 


392 - 


123 


OOH 


131 


^04 


137 


399 


no 


«*05 


131 



95 



ilia YEAB 
80 
93 
97 
95 



5th yeab 



6TB YEAB 



TOTAL 
371 
286 
192 
95 



GBACUATES 
80 
97 
97 
95 



1ST YEAB 



PHYSICIAHS* 
2110 YEAH 



ASSISTABT AiD DEiTIL TKEBAPIST PBOGBAflS 
3BD YEAB HTH YEAB 



TOTAL 



1/ CAtA OeiAlilfD rSOa schools OB PBCB CAPITATIOB APPIICATIOIS as roLLOBSi ACA0B8IC YBAES 1970*71 1971-72 FBCB PY72 APFLiCATIOBS, 

1972-73 PaOH PY73 APPLICATICHS, 1S73-74 fROB PY7a A f PLICATIOBS* 1974-75 PBOB PY75 APPLICATIOBS , 1975-76 IBOM PY 1976 APPLICATIOKS 
AilC ' /€-77 T85O0CH 1578-79 FBOR FY 1977 APPLICATIOBS . 

?/ HOBS H CP REPfATEBS IHCLUDBD IK FIBST-YEAB EHBOLLHEIIT* 



316 



161 



317 



• 



EliBOLinEHT DAT^ V 



QVlYBiSSTY OF COLCBADO HEDICAL CIVTIB 



DBHTISTRY 



ACttlSiC YIAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



USTO 
(EST*) 



ftCfttffBIC 1IAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197»-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 

1978- 79 



<ESTO 



ACACEdlC T£AE 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7« 
197M-75 

1975- 76 

1976- 77 
1917-78 
1978-79 



(1ST.) 



,1ST YEAB 



1ST YEAB 



25 
25 
25 
25 

25 
25 

25 



1ST YEAR 

16 
16 



2BD YEAH 



THRSE-YEAK PBOGBABS 



3BD YSAB 



TOT%L 



2IID YEAH 



25 
2tt 
25 
25 
25 
25 

PHYSICIANS' 
2HD ITEAB 



16 



THO-YLAR, roUB-YEAD ABD LOBGEE PBOGBABS — 
3RD YEAB '♦TH YEAB 5TH YEAB 



6TH YEAB 



2<» 
2H 
2H 
25 

25 



2H 
2(1 

25 



ASSISTANT AHD DEKTAL THEBAPIST iftoGBAfiS 
3BD YEAB '♦TH YEAB 



16 
16 
16 
16 

16 



16 
15 
16 
16 
16 



TOTAL 



25 
50 
73 
98 
98 
99 
100 



TOTAL 

16 
32 
32 
31 
32 
32 
32 



GBAt lATES 



GHACUATE5 



211 
2<l 

25 



kHl 1976-77 THBCUGH 1978-79 FPC? EY 1977 APPLICATIOBS. 
2/ BUBBEn OF REPEATERS INCLUDED IN fIBST-YEAR ENBOLLHEBT* 



ncn fill APfticATions, 

BOH fX 1976 APPIICATICBS 



162 



318 



319 



EHBOUHEIIt dATk V 



nifflSXtf CF CCMICTICOT mtZH CIVTES 



DBNTISTBY 



ICftOBalC TIAB 
nTO-71 
ff11*72 
.ff72-73 
ff73-7ll 
If 74-75 
1f75-7$ 
1f7i-77 
1977-78 
l«78-79 



CtST.) 



ACiOlBIC HAS 
1f7C-71 

mi-7i 

1f72-73 

Jf7<l-75 
H75-76 
lf7*-77 
1977-78 
IS78-79 



asT.) 



KADERIC ttifi 
1971*72 

1972- 73 

1973- 711 
19711-75 
1$75-76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(EST,) 



1ST tBIB 



2iiD XEAB 



THREE-YEAS PEOGRATS 



3BD YEiiB 



TUO'-tEkBi, FOUB-YEiS AND tO^^GEB 



1ST 



YEAft 

16 
17 
32 

33 ( 
48 I 

52 I 
52 ( 
53 
48 



1)2/ 

I) 2/ 

II) 2/ 
4)2/ 



2IID YEilB 


3BD Y£AB 


4TH XhkU 


17 


13 




14 


16 


13 


19 


10 


17 


32 


17 


10 


31 


32 


15 


4U 


33 


30 


48 


41 


31 


47 


49 


38 


53 


47 


49 



PHOGBIIRS 

5Ta TEliR 



6TH TEAS 



TOTAL 
46 
60 
78 
92 
126 
159 
172 
187 
197 



1ST TE»B 



PHYSICIWS* USSISTABT ABD OEHTAl THERAPIST 1»B0GBA«S 
2liD YEAR 3BD YEAR 4TH YEAB 



TOTAL 



6BA0U AtBS 



GBACDATES 

13 
17 
10 
15 
30 
30 
38 
49 



V o«» o«««D FBo« SCHOOLS OH "c" c»f ixmoH »PHicmo;s 

1972-73 FBOB rY73 APPLlCliTIOIIS, 1*^73-74 FBOR FY74 A .?<'LlCATxOHS, 1974-75 FBOB FI/:> iifif Lie* f iw»:># #o r»uo 

iHD 1976-77 TBRCOGH 1978-79 FPOR FY 1977 APPLICAXIOBS. 
2/ HOflBEB CF BEPCAIEPS IBCLUDED IH PIBST-YEAP EMROLLBEIIT. 



163 



320 



321 



EVfiOLLREHT DATA 1/ 



6BCt6ErO«« OmVEfiSITY 



DEiTistmr 



ACAetmC YEA& 

1$70-71 

If 11*72 

1f72-73 

1973-7* 

1f7*-15 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7d 
19T« 79 



(EST.) 
(HST,) 



ACIOERIC YEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST,) 
(1ST.) 



ACADBBIC YEAfi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197«-7$ 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 (EST,) 

1978- 79 (ESTO 



1ST TEAS 



2ND TEAR 



THiEE-TEAE PBOGBAHS 
3SD YEAB 



TQTAL 



GBADOATES 



T'rfO-YEI^B, rOUB-TEAfi AVD LOVGES PfiOGiAfiS 



1ST YEAR 
130 
U1 
UO 
U7 
151 ( 
150 ( 
150 i 
150 
150 



2UD 



3)2/ 
2)2/ 
2)2/ 



1ST Y£AB 



TEAB 
102 
119 
129 
136 
150 
U9 
1S2 
150 
ISO 



PHISICIAiS' 
2IIC Y£AB 



YEAB 


5TH YEAB 


6TH YEAB 


TOTAL 


GBADOATES 


96 






1131 


96 


100 






453 


100 


100 






1173 


100 


102 






506 


102 


118 






557 


118 


136 






579 


135 


U2 






58« 


im 


mo 






592 


IHO 


152 






602 


152 



3BD YEAB < 
103 
103 
10« 
121 
138 

UO 
152 

150 

ASSISTABT AiO D5BTAL T3iBAPIST PBOGSAHS 
3BD V£AB <*TH YE*B 



rOTAL 



1/ DATA OETAIHED FEOR SCHOOLS OB P8C« CAPITATKJT APPLICATlOHS AS fOLLOBS: ACLDEHIC YEABS 1970-7 1 1971-72 FaOftFY72APPLlC^^^ 

1972-73 FBOHFY73 APPL ICATIOBS . 1973-74 FBOH FI74 APPLICATlOBS, 197a-75 FBOfl Fy75 APPIICATIGBS. 1975-76 FBOH FT 1976 APFLICATIOBS 
AID 1976-77 THBCOCH 197d-79 Ff^Of! FY 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BOHBEB CF BBPEATEBS IBCLUOED IB :iaST-IEAP. EBBOLLfiEBT. 



16<l 



322 



323 



BKBOLLH£ilT DATA 1/ 



MtAM QiimSITT 



iCieiilC flit 

$•71*72 
1f72*73 
t$7S*7<l 

1%75-7« * 
157^*77 

If 77*78 CIST.) 

1$78-7f CIST.) 



1970-71 

1^71*72. 

1972*73 

1973- 7* ' 

1974- 75 

1975- 7$ 

1976- 77 

1977- 78 CIST.) 

1978- 79 C«ST.) 



\ DfiHTISTRlf 



ACICE8IC 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7« 
197%-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



flAfi 



(tST.) 
CIST.) 



1ST ftAB 



2ltD fEAe 



THSEE-TEAB PfiOGSAnS 
380 VEAB 



TOTAL 



1ST 



TEAB 

93 

96 ( 

97 C 
104 

104 
105 
108 . 
105 
105 



^)2/ 
3) 2/ 





, FOOB-YEAH 


AMD 


lOVGEB 




2VD TEAB 


3BD YEAB 


UTH 


TEAB 


5TH TE«S 


9a 


86 




73 




92 , 


89 




80 






90 




86 




93 


111 




70 




90 


. 98 




90 




106 ' 


^ ^1 




94 




80 


9^ 




89 




1 ia 


91 




85 




97 


110 




90 





6TH tHB 



PtfTSlCIABS* 



TEAB 


2B0 TEAB 


2it 




26 


18 


20 


25 


14 


16 


14 


18 


15 


16 


22 


14 


22 


19 



ASSISTA8T lUD 
3BD YEAB 



OEiTAL taEBAPIST PBOGBAHS 
4TH TEAB 



GBAOUATS'i 



TOTAL 


us AvU AXCb 


346 


73 


357 


79 


365 


85 


378 


70 


38 2 


90 


396 


94 


372 




395 


^ 85 


40 2 


90 


TOTAL 




38 




414 




45 




32 




32 




31 




36 




41 





1/ DATA OBlAIilD flOB SCHOOLS OB PBC« CAPITATIOH APPLICATIOMS AS FOLLOWS; ACM)EIHC TEABS 1970-71 IHD 197l-7i fBOft fT72 APPLXCATIOBS^ 
1972 - 73 PlOlf FT73 APPLICA.TIO»S, 1973-74 FROH FY74 APPLICATIOiS, 1974-75 FROS FT75 APPLICATIOBS, H75-76 FBOH FY 1976 APf LICATIOHS 
ABC 1976-77 THBCOGH 1978-79 FB08 FY 1977 APPLICATIOBS. 

2/ BORBEfi OF BEPSATEBS INCLUDED IB PIBST-TFAR Elf ROLLBEilT. 



325 



ENROLLR£Nt DATA 1/ 



l}Hims|TY OF riCPV)A GAINES VIlLf 



1971-72 

f2-73 
3-74 
ft-75 
5-76 
6-77 
1977-78 
19"»B-79 



(1ST. 
(1ST. 



ICADEBIC YEAR 
191C-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7tt 
197a-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
(EST,) 



1971-72 
197i-73 
1973-7U 
197U-7S 

1975- 76 

1976- 77 
19 n-78 
1978-79 



(IS-. 



1ST YEAH 



2<A 
2U 



2hO YEAP 



2a 



7HPEE;;^YEA& PROGRAMS 
3RC Y£AB 



r^^lTISTBlf 
V 



TOTAL 



2a 
ad 



GBACliATES 



Ti<0-YE%P, FOUR-YEAR AHO LONGER 



1ST 


YEAR 


2N0 


YEAR 


3PD YEAR 


aia YEAR 




aO ( 1)2/ 




25 


I 

23 






60 




aO 


25 


22 




60 




60 


aO 


25 




60 




60 


bO 


aO 




66 




60 


60 


60 






PHYS 


ICIANS* 


ASSISTANT AMD 


DENTAL TH- 


15T 


•/EAR 


2ND 


YEAH 


3RD YEAH 


UTH YEAR 



PROGRARS — - 
STH YEAR 



6TH YEAR 



TOTAL 



88 
la7 

135 
220 
2U6 



GRADUATES 



20 
25 
39 
60 



TOTAL 



V 



DATA CETAINED FPO« SCHOOLS CB F.CH CAPITATION APPLICATIONS AS ^OLL()«S: ACADEMIC' YEARS 1970^ 

1972-7' PRO« FY73 APPLICATIONS, 19?5-7a PROH PY74 APPLICATIONS, 197a-75 FROH rY75 APPLICATIONS, 1975-76 FfiOK FY 1976 A PFLlu*TxC»^;5 
ANC 197^-77 TnitCUGH 1 976-79 FFcr FY 1977 APPLICATION^ 
2/ Ha?»PEP CP {(EFEAIEPS INCLUDED IN FiaS'i-YEAR ENROLLMENT. 



166 



32G 



32" 



SNPOLL«£»T DATA 1/ 



lacif onifEssttY 



ftCACIIilC *YlftB 

^ 1971-72 , 
r' 1972-71 
^ ' 1*73-7* 

197«-75 

19j|-76 

1?1^7a <IST.) 
1378-79 (fST*) 



ftCIDCillC YEAfi 

1970- 71' 

1971- 72 

1972- 73. f 

19 73- J* 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 
1^78-79 (ESIO 



ACACIfilC YHAR 

1971- 72 

1972- 7i^ 

1973- 70 
19?«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (E2TO 

1978- 79 (isr.) 



1ST YEAa 



2KD Yth 



TKREE-iEAH PFOG?A«S 



DEHTISTFY 



roTAi 



1ST YEAS 




2ND YEAR 


TEAR, FOOS- /EAF 
Jitl) YEAP 


«T« YEAP ^TH YEAH 


6Ta YEAE 


TOTAL 


92 




aa 


7u 


78 




332 


92 i 


1)2/ 


90 


86 


71 




339 


103 




90 


86 


85 




36 <l 


10^ 




lOw 


92 


83 




383 


105 




96 


106 


91 




398 •{ 


lOu i 


1)2/ 


100 


100 


107 




411 ^ 


105 ( 


2J2/ 


105 


97 


97 




»*0t* 


i06 

1C6 




^'^ 


1C3 


99 




1*05 




102 


97 


103 




408 



GF^DUAiES 
78 
71 
8(f 
83 
91 

105 
91 
99 

101 



1ST YEAR 



PrfYSlClANS* 
2hD YEAF 



ASSISTA^T AhU DihTAL THtsAPiST PPOG&ASS 
JfL YEAF UTH YTAF 



TOTAL 



1/ DATA OEIAIHED F^C« ScHOOLS CP FFCfl CAPITATIOK APPJ.ICATIONS Ai> fOLLOUS:' ACADEJ^IC lEAiS 1970*7 1 
1972-73 FW3 ATPLICAirVN S, 1973-7U fPQft FY?** APPLICATION^^ 197i4-7r 

AUC 1976-77 ThRCUGb l97tt-79 PBO? FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ HOBBFR CF PHPEATEFS INCLUDED FIH5T-YEA? £h ^^^LLrt EH T. 



FOS Y / • 



i^l}-l2 FFc,« rY7i * ? f lICATIO US, 
APPLXCATZCKS, 19/5-76 fFOf FY 1^7^. ^F^LlCATlCKi 



7 




328 



32y 



EKROLLflEKT D&Ti 1/ 



ilCXCAi CCUBGf €F GE09GIi 



DEKTISTRT 



ACASKBIC TIAB 

1970-71 

l«71-72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 70 

1978- 7!> 



(EST.) 



iCADiaiC YfAIt 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197A-75 

1975- 76 

1976- 77 

1917-78 list.) 
1978-79 (ESTO 



ACACEniC YIAP 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 



1ST TEAi 



5S 
56 
57 

62 ( 



1)2/ 



2ilD YEAS 



57 
67 
56 
56 
59 



THBEE-YEA8 PPCGSAflS 
3BC YEAR 



3* 
58 
57 
57 
61 
60 



TOTAL 



1ST YEAR 
37 

57 ( 



62 ( 

62 



1)2/ 



1)2/ 



2IID YEAR 
2«* 

3a 



59 
62 



THO-YEAB, fC0B-YEA8 AMD L0H3ER PB0G8A8S 

^♦TH YEAR 5TH YEAR 



3BD YEAR 
24 



6TH YEAR 



2a 



59 



1ST YEAR 



PHVSICIAHS' ASSiSTAUT A8D DEHTAL THERAPIST PROGBAfIS 
2liD YEAR 3RD YEAR UTH YEA? 



TOTAL 
t>1 
115 
2* 
1 



62 
121 
183 



TOTAL 



SEADUHTES 



1*6 


3* 


171 


61 


170 


66 


175 


58 


120 


60 


60 


60 



GRACUAtES 



2* 
1 



1/ DATA CBIAXSID rRO« SCHOOLS CR FBCa CAPITATION APPLICATIOHS AS ^OLLO«S: ACADEMIC YEA^^^^ 

1972-75 raOH rU3 APPLICATIONS, 1973-7* PROH PY7a APPLICATIONS, 197^-75 fROft FV75 APPLICA .lOHS, 1975-76 PFOK FY A fhLiLATlOP:> 



ANC 1976-77 TBRCUGH 197fc-79 FFCP FY 1977 APPLICATIONS* 
2/ NUHBER CF REPEATERS INCLUDED IN fIFST-YEAP £NROLL«ENT* 



163 



331 



SIBOILHEVT DATA 1/ 



UtOli OiXfCtSItT ilDICiL CSlIf li 



ACMt8lC lEAB 
|i?(K71 

«f7»-75 
1f75-7« 
W?$-77 
1977-78 
l§78-79 



(1ST.) 
(1ST.) 



I97fl-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197«-75 
1975-76 
197«-77 

1977- 78 

1978- 79 



1ST ItkU 



2liD YSAR 



THBEE-TEAfi PfiOGBARS 
3BD YSAB 



DEHTISTBY 



TOTAL 



TUO-YEAB^ POUB-TE&B kht> LOKGEB PBOGBAHS 



GPJ^DOATES 



YIAB 


1ST YEIE 




2K0 YEAB 


3FD YEAB 


^TH YEAP 


5TH YEAB 6TB YEAH TOTAL 


GFICOATSS 




128 ( 


3)2/ 


1 19 


117 


107 


M71 


1C7 




128 ( 


2)2/ 


121 


/ 116 


117 


482 


116 




136 




123 


122 


113 




112 




135 




132 


122 


123 


512 


123 




136 ( 


1)^/ 


137 


129 


121 


523 


121 




139 ( 


J) 2/ 


133 


136 


128 


536 


^ 126 




137 ( 


2)2/ 


136 


133 


132 


538 


132 


(1ST.) 


135 




132 


136 


131 


534 


131 


(EST.) 






135 


132 


136 


5tt8 


136 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 
v1977-78 

t978-79 









ASSISTANT AND 


DENTAL TBEBAPIST PBOGBAHS 




' XikB 


1ST YEAR 


2ND YEAB 


3BD YEAB 


4TH YEAB 


TOT A I 




77 


35 


10 


1 


123 




31 


58 


16 


15 


170 




60 


61 


19 


12 


152 




54 


40 


51 


15 


160 




6 7 \ 


40 


48 


36 


191 




27 


37 


37 


38 


139 


(EST.) 


25 


33 


43 


35 


136 


(EST.) 


25 


40 


j8 


ui 


1(i4 


OBTAINED 


FBOH SCHOOLS 08 


FRC» CI^PITATIOH 


APPLICATIONS 


AS FOLLONS: ACADEHIC YEABS 


1570-7 1 AND 1SI71-72 



1972-73 FBOH rY73 APPLICATIONS, 1973-74 FBOH FY7a APPLICATIONS, 197U-75 FPOH FY75 APPLICATIONS, 1975-76 FFO« FY 1976 AFFLICJ^n^NS 
AND 1976-77 THBCOGH W78-79 FBOP PY 1977 APPLICATIONS- 
2/ NOWBEB CF BtPEAlTBS INCLUDED IN USST-YEAP ENROLLflBNT* 



332 





333 



EVBOLLHENT DATA 1/ 



90»f svBstEiv QiiinBsity 



OEHTlSTBt 



MriCiaXC TiAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197^-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST,) 



ACICEHIC TEAfi 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7«I 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (fST.) 

1978- 79 CEST.) 



ACALeniC Y£A£ 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7i> 
197l»-75 
1975-76 
19-J6-77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAB 



2h0 YEAR 



THBEE-YEAB PfiOGBAftS 



3RD TEAR 



TOTAL 



GFAOUATSS 



THO-YEAB, FOUB-TEAfi AMD LOBGEa 



1ST TEAB 



97 
96 
105 
105 
105 
109 
105 
105 
iOS 



^)2/ 
1)2/ 



( 5)2/ 



2BD YEAR 


3RD YEAB 


UTH TEAB 


88 


92 


71 


90 


87 


91 


92 


85 


86 


101 


92 


83 


103 


99 


89 


103 


\ 103 


90 


107 


100 


98 


108 


101 


97 


105 


106 


101 



PEOGBABS - — 
5TH YEAR 



6tii YEAR 



TOTAL 
348 

36a 

370 
3d1 
396 
405 
410 
411 
i*17 



GRACOATES 
71 
91 
87 
82 
89 
92 
99 
100 
100 



1ST TEAB 



PHYSICIANS* ASSISTABT ABD DEBI'AL THERAPIST PROGRAftS 
2BD YEAR 3RC TEAR 4TH TEAR 



TOTAL 



ABC 1^76-77 THfCUGH 1978-79 FBOR FT 1977 APPLICATIOBS . 
2/ BUBBE? CF REPEAlEPS INCLUDED IB FIRST-YEAR EHROLLHEBT. 



334 



170 



335 



T 



SVBOLLHEIIT DATA 1/ 



sooriiii iiixicis uvmssiTY cduabcsvl 

f^i — « 



WI-72 

1«7ll-75 
1975*76 
If 76-77 

l»77-76 (IST.l 
1916-79 CIST.i- 



tST YIAS 



2<l 

•1 C 

44 
48 
48 
46 



2liD YEAE 



1)2/ 



THPEE-YBAE PHOGBAHS 
3B0 YEAS 



DEHTISTFY 



TOTAL 



SPADOATtS 







24 




23 




6« 




39 


23 


102 




40 


41 


125 


23 


41 


41 


130 


38 


4$ 


43 


140 


43 


48 


49 


145 


49 



6CA0f8XC YEAB 

1970- 7 t 

1971- 7^ 

1972- 73 

1973- 74' 

1974- ,7S 

1975- i,76 
1976*77 

1977-|76 (fSt.Jf 

1976- t79 (EST.) 



ACACifttC YBAB 

197f^-72 

l973-t73 

1973- ^4 

1974- t6 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST Y^A» 



THO-YEAa^ POUE-YEAfa hUV LOHGEB PROGRAHS 

2110 YEA.. 3RD YEAR 4TH YEAR 5TH TEAR 6TH YEAR 



TOTAL 



GRAOtlATES 



1ST YEAR 



PHlSICIAkS' ASSISTAMT AKD DEHTAl THERAPIST PROGRAHS 
2RD YEAR 3RD YEAR UTH YEAR 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIUfD FRO!! SCHOOLS CR FRCH CAPITATION APPLICATIOUS AS POLLOHS: ACADEHIC YEABS 1970-71 AHD 1971-72 fBCft rY72 APPLICATIOBS^ 
1972-73 raOH rY73 APPLICATICHS, 1973-7U FROH FY7U AFPLICATIOKS, 1974-75 FROft FY75 APPLICATIORS, 1975-76 FROU FY 1976 ItPLICATIOBS 
AVD 1976-77 THROUGH 1978-79 FRO« FY 1977 APPLICATIONS • 

2/ HOHBEfi OF REPEATERS IHCLUDEE IN FIRST-YEAR EHSOLLflENT* 



33G 



171 



337 



EXSOLLHEMT DATA V 



THREE-Yna PPOJRAflS 



ACAOIBIC flAft 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 76 
1976*77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 



ACAOEIIIC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7« 
197«l-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 



ACAD£»IC YfAfi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 71* 
197«-75 

1975- 76 

1976- *^? 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 



1ST YEAR 



1ST YEAR 

10a 

10# 

130 
130 
130 
Hd 
133 
1J3 
165 



1ST YEAR 



2IID YEAR 



3R0 YEAR 



TOTAL 



GRACUAIES 



THO-YEAR, POOR-YEAR ARD iORGER rROGPAHS — - 

STB YEAR 



2RD YEAR 


3RD YEAR 


UTH YEAR 


93 


95 


90 


103 


93 


95 


102 


102 


88 


129 


106 


99 


131 


126 


lOd 


127 


131 


W<l 


la9 


124 


132 


130 


1«8 


131 


133 


130 


146 



6TH YEAR 



TOTAL ^ 

«6« 
«91 
530 
538 
542 
5H 



GRADOAfES 
9C 
95 
92 
99 
10<» 
12<i 
131 
U1 
US 



PHYSICIARS' ASSISTART ARD DERTAL THERAPIST PROGEAflS 
2RD YEAR 3RD YEAR UTH YEAR 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIRED FROfl SCHOOLS CB FRCI, CAPITATION APPLICATIORS ^^^^^^^n/ppn^'p^ 7sTp^ '^^^^^^ 

1972-73 PROn FT73 APPLICATIONS, l97J-7<f FROfl FY7i* APPLICATIONS, 197a-75 FROfl FY75 APP.-ICATIONS, 1975 FI«Oft FY 
AND 1976-77 THRCOJH 1978-79 FFOB FY 1977 APPLICATIORS. 

2/ MUnSER OF REtEATBRS INCLUDED IN FIRSI-TEAR ENROLl«EHT. 



33S 



172 



339 



EMROLLNEliT DATA 1/ 



limn UVlVBISm at IVDIAHAI^CltS 



ACiCJUUC flAB 

ifte-7i 

lt72-73 
1913-711 

11975-7 
1976-7 

177-16 (EST.) 
1>78y79 (EST*) 



15T 7EAB 



2ND YEAH 



THBEE-YEAR PaOGBARS 
3RD YSAR 



DEHTISTRY 



TOTAL 



GP ADOATES 



IHO-YEAB, PoOR-YEAtt AMD LONGER FROGRAHS 



KIDIIfIC Y£AB 


1ST YEAR 




2ND YlAR 


3BD YEAR 


UTH YEAR 


5TH YEAR 6TH YEAR 


TOTAL 


GRADUATES 


1970-71 


106 






105 


104 


. *V ^ 100 




*4 15 


9a 


1911-72 


120 


( 


1)2/ 


105 


106 


100 




431 


100 


1972-73 


130 


( 


1)2/ 


121 


99 


103 




a53 


103 


197J-7M 


129 






130 


117 


)00 




476 


100 


1974-75 


135 


{ 


1)2/ 


121 


126 


il6 




500 


iia 


1975-76 


129 






133 


120 


125 




507 


125 


1976-77 


129 






125 


125 


126 


• 


505 


126 


1977-78 (1ST.) 


129 






131 


12U 


U5 




509 


125 


^-79 (fST.) 


129 






130 


131 


12a 




5U 


12a 









JiSSISTANT AND 






ICADERIC YIAB 


1ST YE^R 


2NC yikh 


3BD YEAR 


4TH YEAR 


TOTAL 


1971-72 








> 




1972-73 












1973-74 




UO 


33 


12 


85 


1974- 75 


ia 


ai 


38 


11 


" 104 




15 


tti 


4 1 


6 


103 




15 


40 


40 




95 


a (EST.) 


16 


51 


50 




117 


r^-79 (EST.) 


16 


SI 


51 




118 



J DATA OBTAINED rROB SCHOOLS CR FRCR CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACADEflIC YEAR*? 1970-71 AND 1971-72 FRCR, FY72 APPLICATIONS, 
1972-73 rRO>? rY73 XP? I IC AT ICHH , 1973-74 FROH F)f74 AFPIICATIONS^ 1974-75 FriOf! FY75 APt'LICATlONS, 1975-/6 FkOH FY 19/6 APPI ICATIONS 
AND 1976-77 THBCUyH 1<i78-?9 FFC?* FY 1977 AP PL TC-TIO NS . 

2/ HU«BER CF RIEPJATEfa n<; ''JDED IH FIRi>T-YEAR EHROLLHENT. ^ 



340 



173 



ERIC 



341 



EMROLLftEUT DXtA 1/ 



0»lfBRSltlf»Or ICtfA 



1970*71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7fc (EST.) 

1978- 79 (EST,} 



aciC£«IC YEAf 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 
19)6-77 

l9'rf7-78 (fST.) 
1^78-79 (£ST-) 



ACAD£J!li 
1971-71 
197-C-73 
1973- /a 
197;*- 
1975-76 
19 76-77 
1977-7a 
19 Je-79 



1ST ^EAR 



10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 



is: 



7 1 
76 

77 ( 

dO t 

o6 
B6 



2ND y£Ar 



tH?££-YSAR ^?OG5Af15 
^^A^ 



TOTAL 



10 


3 






2 


1 




• 




2 
























i^Z ^EA« 


uTK i-lAB 


5Trf TEAR 




57 


Sd 




67 


56 


56 




bo 


t6 








6d 


66 




81 


d1 






9S 




76 


1 


'i\ 




tt6 






^1 


9u 






9- 




1 



^hr. y£Af 



ASSISTANT ASL 
JPD YEAR 



^d 



:,£**TAL 
uTi Y: 



10 
15 
23 
M 
1 J 
17 
17 



rOTAl 
2^4 
ii55 
267 
294 
314 
j«7 
J:7 
i#:2 
3*: 6 



A? 


TOT jkl 




•4 2 




83 




61 




6i 




»7 


'* s 






J6 







^PADJATES 



^ACU^TFS 
58 
56 
56 
6& 
67 
77 
do 
93 

94 



1/ C.A'TA OrlAlML ',^.uIj> 
AWD 19?f:-7? :Hr'';>-.'^ 



.5 pp^n ^A'.'iTATl Ai'PLICAtlO'i:^ AS K'tLuMi*.' ACADEJ^IC YEA- 
.s:, 19;-J-/^ FSjB FY N A?rLiCAT:0S3, r^7u-7' Fr'^rt FY7'v A' 



. 1970-71 



AhD 1971- 



7^ 



Ft?: LICA7I0SS, 



31 ^ 



ERIC 



3.? J 



EHBOLLREIIT DATA 1/ 



ii«ivtfstT¥ OP ¥inrK%x 



DESTISTPr 



icmnic YiAi 

1970-71 
«71-72 
lf12-73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 



ftCACERtC yiAd 

t97C-71 

3971-72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 
$975-76 
1976-77 
1917-78 
1978-79 



(EST.) 



4C#CIilXC YHAP 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 (EST.) 
1976-79 (EST. 



1S|^fEA8 

15 
20 
20 
20 
20 



2110 (tk? 

12 
18 
18 
20 
20 



THFEE-YEAfe PPCCaAHS 
3BD YSAE 

in 
1^ 

2C 
20 



TOTAL 

35 
52 
50 
60 
60 



1ST TEAR 

56 { 

40 
40 
40 
40 
60 
60 
60 



2)2/ 



PKtSIClAH:* ;i5iiSTA!lT AHD DtHTAL IHEHAPIST PBOGSABS 



1ST YEAR 



16 



28 
12 



Y£AF< 


3BD YEAR 


4TH YEAR 


TOTAL 


15 


* 




31 




16 


16 


32 




lb 


16 


37 




16 


16 


60 


12 


16 


16 


56 


12 


16 


16 


50 


1^ 


16 


16 


f8 



GRADUATES 

6 
12 
6 

6 
5 



• T40- 


YEAR, POUB-YEAft 










YEAR 


3PD YEAS 


4TH YEA** 5TH YEAS 


6TH YEAF 


TOTAL 


GHACOATES 


53 


51 


43 




208 


45 


au 


43 


49 




178 


«9 


36 


U1 






163 


444 


UB 


<*3 


53 




184 


53 


41 


ii7 


54 




132 


54 


^2 




58 




186 


58 


62 


58 


62 




2^2 


58 


59 


60 


63 




24 2 


63 


bO 


59 


60 




239 


60 



1/ DATA OBTAIHEi: FFOH SCHOOLS CH f?on CAPITATION APPLICAIIOHS AS rOLLOaS: ACAOEfllC YEA&S 1970-71 kh:> 1971-72 FBOft Ff72 A?P LlC AT lOliS , 
1972-73 FROH FY7^ APPLICATIONS, I'^Tj-Vu FPOR F¥7u AFPLICATIOSS, l97(*-75 FFO?! PY75 APPLICATIONS, 1975-76 FBUfl FY 1976 APPIICATI0N3 
»fD 1976-77 THFOUGa 197tt'-79 FFO« FY 1977 AP?L ICAT lON^ . 

4/ :<y!ie^: JF FEPEaTERS iHclUDEC IN FXatt-Y-A? ENHOILftEN"^* 



ERIC 



344 



17S 



345 



EUaOLLREiT DATA 1/ 



OVIfEiStTT or lOUXSTttLE 



DEitlSTBY 



iCADBttXC TEiB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
J973-7II 
197^-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST. J 
l97a-79 (EST.) 



ICADEHIC YEAB 
19^0-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (fST,) 

1978- 79 (EST.) 



iCACERlC YflP 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (fST.) 

1978- 79 (ESTO 



1ST TEAF 



2HD YEAR 



THBEE-YEA8 PPOGBAKS 



3PD YEAft 



TOTAL 



1ST YEAB 
82 ( 
81 i 
90 ( 
88 
88 

89 ( 
P 88 ( 
S9 
4f 63 



TWO-TEAR, FOOR-YEAB AUC LOHGER PfiOGBAHS 

5TH YEAB 



3)2/ 

1) 2/ 

2) 2/ 



1)2/ 
3) ^/ 



2UV YEAP 


3PD YEAB 


UT8 YEAB 


66 


56 


57 


74 


60 


5fr 


81 


71 


60 


84 


78 


70 


82 


86 


75 


82 


77 


86 


87 


78 


79 


87 


87 


78 


89 


87 


87 



6TH YEAP 



1ST YEAB 
30 
54 
66 
66 
65 
5t» 
66 
66 



?HY$XCIAIiS» 
2H0 YEAB 
40 
30 
40 
40 
40 
36 
39 
40 



ASSIS1 

3?D 



k^X AVD 
YEAB 



DEKTAL TBEBAPXST PBOGBAHS 
4TH YEAB 



TOTAL 
261 
27 1 
30 2 
320 
331 
334 
332 
34 1 
351 



TOTAL 
70 

6U 
106 
106 
105 

92 
IftS 
106 



SF.ACUATES 



Gf.ACUATES 
57 
56 
60 
70 
74 
85 
78 
78 
87 



1/ DATA OBTAIHED FfiOK SCHOOLS CB FPC8 CAPITATIOM APPLlCATIOBS AS ?OLLO«S; ACADl.lC YEABS 1970-7 1 AND ^ J"^^ ^^^^^^^L^^J^^^JJ^^ 
1972-73 ffiOf! fT73 APPLICATICNS, 1973-74 PHOf! fY74 APPLICATIONS, W74-7S fPOft rY7^ APPUCATIOHS, ^6 FBGH FY 1^7^ APP.ICATIOBS 



AllC 1976- 



1 TKfiCUGH 197c- /9 FBCS FY 1977 APPI ICAT IpiS . 



OA 



16 



176 



34 



ENEOLLDBliT DATA V 



iOOXSlAiA Smi OSXfEKSlTY HC IBM Ofiiem 



THB££<*TEAB PBOGRAnS 



DEIITISTBY 



ACiSEaiC TIAi 

1970-71 

1911-72 

l»72*73 

1973-711 

19711-75 

1975-76 

197«-77 

1917-70 (EST.) 

1978-79 <IST.) 



1ST YEA8 



2S0 TEAB 



3fiD TEAB 



TOTftl 



GBACUAT^S 











•IBAP, rOUB-YEAB 










ACAOeaiC YlAB 


1ST YEAR 




2liD tZkB 


3BD YEAB 


<*TH TEAB 5TH T??AB 


6TU TEAB 


TOTAL 


GPACUATES 


1910-71 


30 




29 


27 






86 




1971-72 


80 ( 


1)2/ 


30 


29 


27 




166 


27 


197^-73 


97 ( 


1)2/ 


77 


31 


28 




233 


28 


1973- 7« 


97 ( 


1)2/ 


91 


77 


29 




2*?U 


29 


19711-75 


96 




95 


92 


75 




358 


75 


1975-76 


97 ( 


1)2/ 


92 


97 


88 




374 


88 


1976-77 


101 { 


S)2/ 


84 


93 


91 




369 


91 


1977-78 (JEST,) 


101 




94 


66 


88 




369 


88 


1976-79 (ESTO 


101 




95 


92 


80 




3^2 


84 



iCilEK:C YEA6 
19/1-72 

1972- 73 

1973- 7H 
197ft-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 ftST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST ^EAB 



PHYSICIAHS' ASSISTANT AMD DENTAL THEiAPIS? PBOGBAnS 
2MD TEAR 3FD YEAB 4TH TEAR 



TOTAL 



V DATA OETAISED rHO« SCHOOLS OR FRCH CAPITATION APPLICATIONS AS FOLIOHS: ACADEHiC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FBOfl FY7^ APPLICATIONS, 
1972-73 fBOn Fr73 APPLICATIONS, 1973-74 FROH rY7U APPLICATIONS, 1974-VS FFOfl FY7S APPLICATIONS, 1975-76 FfiOfl FY AFFLICATI0N5 
lift) 1976-77 T8PCUGH 1976-79 FFOP FY 1977 :. p PLICAT IONS. 

2/ CF H^PM-TEBS IhC.yDEr IN FiUST-YEAB E^BOLi-nE,r. 



34S 



177 



349 



BMBOLLHEUT DATA 1/ 



OBlflBSITt OF HABYlAliD PHOFESSIOHAL SCHS 



DEIITISTRI 



ICICtBIC YEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197*1-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



iCACinic rud 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 
197M-75 

19.1 :t 

19- - ' 

l977-7b (ESTO 



»CID£niC YEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197U-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 {EST*) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAB 



10 
1«> 
10 
10 
10 
10 
10 



2K0 YEAR 



THREE-YEAR PROGRABS 
3gO YEAR 



TOTAL 



GFADOATfS 



1ST YEAR 
128 
128 

128 

128 ( 

128 

128 

127 

128 

128 



2)2/ 



10 






10 


10 




9 


1 A 




9 


in 




12 


8 




10 


1 £ 






XZkK, FOUR-YEAR 


AND LONGER 


2ND YEAP 


3RD YEAR 


UTH YEAR 


107 


105 


101 


130 


107 


102 


125 


127 


107 


12U 


liu 


127 


125 


121 


113 


126 


121 


117 


129 


129 


117 


128 


129 


121 


130 


123 


127 



PROGBABS 

5TH YEAR 



6TH YEAR 



10 




20 




30 


10 


29 


10 


29 


10 


30 


8 


32 


12 


TOTAL 




4U1 


101 


tt67 


102 


U87 


107 


»493 


127 


U87 


113 


492 


113 


502 


117 


506 


121 


508 


127 



1ST YEAR 



PHYSICIAHS* ASSISTANT AND DENTA' THERAPIST PROGRAHS 
2ND YEAR 3RD YEAB 4TH YEAR 



TOTAL 



A«D 1976-77 THROUGH 1978-79 FRCf Ft 1977 APPLICATIONS. 
2/ NUBBFP CF REPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEAS ENROLLBENT. 



3;)0 



178 



35i 



EHBOIIHEMT DATA 1/ 



9051011 OVIfEBSnT 



Acmaic 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197#-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 C^ST#) 

1978- 79 (IST.) 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 <fST.) 

1978- 79 (BSTO 



ACADEHIC rthU 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST,) 



1ST YEAS 



25 
30 

36 



1ST YEAa 



38 
38 
40 



DSHTISTfiy 



IHH YEAB 



2a 
26 



TH8EE--YEAR PROGRAMS 
iBD YSA& 

2a 



25 
5a 

86 



(JRACUATBS 



2a 



TMO-YEAR, F0Ua-YEA8 hhD iOHGEfi PROGBAHS 

2tlD YEAR 3BD YEAR aiH YEAR 5TH YEAR 



6TH YEAR 



36 
38 
38 
ao 



26 
36 
38 
38 



1 

23 
36 
38 



TOTAL 



101 
135 

152 
156 



GRAfUATES 



1 

23 
36 
38 



1ST YEAR 



PHYSICIANS' ASSISTArfT AND DEHTAL THSPAPISt PEOGR^ftS 
2Ht YEAR 3PD YFAg aTH YEAR 



TOTAL 



V DATA OeiAlNED FROH SCHOOLS OR FRCH CAPITATION APPLICATIONS AS FOl ..«S: ACADEHIC EARS 1970-7 1 A 8D 1971^72 

1972-73 FiOH FY73 APPLICATIONS, 1973-7a FROH FY7a APPLICATIONS, 197a-75 FROH rY75 APPLICATIONS, 1975-76 FJOH FY 1976 A F FL ICATT ON 
mo 1976-77 THRCOGH 1978-79 FFOR FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ NORBER CF REPEAIERS INCLUDED IN FlEbT-YBA^ ENROLLHENT. 




352 



179 



353 



EKROLLHENT LATA 1/ 



HAfiVARD OMlTEHSITY 



ICACirXC TiAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

197/*78 (£ST,) 
1978-79 CEST.# 



1ST YEAR 



2N0 YEAH 



THREE-YEAR PBOGRAHS 
3E0 YEIB 



DEKTISTRY 



T "<? 



GP ADUATES 













TrfO- 


YEAR, FOUR-YEAB 


AND L0NGE8 




YEAR 


1ST 


YEAR 




2ND YEAR 


3RD YEAR 


UTH YEAR 


;970-71 






18 




17 


13 




1971-72 






18 




19 


16 


13 


1972-73 






21 ( 


1)2/ 


17 


17 


15 


1973-74 






22 ( 


2)2/ 


IB 


17 


16 


1974-75 






20 




21 


18 


17 


1975-76 






20 




16 


24 


18 


1976-77 






'^0 




2; 


16 


22 


1977-78 


4EST0 




20 




20 


21 


16 


1976-79 


(El'TO 




20 




20 


20 


21 












PHYSICIANS 


* ASSISTANT AND 


DENTAL THE! 


:CICERIC 




1ST 


YEAR 




2ND YEAR 


3RD YEAR 


<*TH YEAR 


1971-72 






4 










1972-73 






U 




a 







1973- 7U 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(HSTO 
(EST.). 



5TK YEAR 



6TH YEAR 



TOTAL 



TOTAL 
8 



GPALOAXES 



62 


■ U 


66 


13 


70 


15 


73 


16 


76 


16 


7tf 


18 


79 


22 


77 


16 


81 


«^^1 



1/ EATA OBTAINED fFO« SCHOOLS Cfi FRCR CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACADEMIC YEARS 1970-7 1 AliD 1971-72 FPOtt FY72 APPLICATIONS, 
1972-73 PRO« FY73 APPLICATICNS, 1973-7a PROB FY/a APPLICATIONS, l97a-75 ^'BON FY75 APPLICATIONS, 1975-76 FPOtt FY 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-77 ThRCUGh 1978-79 F^0« FY 1977 APFLICAtlONS. 

2/ HUrtSEF Of Ii£PEAT£°S IHCLIJDEC IH FIRST-YEAR ENROLLMENT. 



354 



180 



ERIC 



355 



BMSOLtHEliT DATA 1/ 



1972-73 
1$73-7« 
197»-75 
l«75-76 

1976- 77 

1977- 18 (EST.) 

1978- 79 if<Z.) 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
l97«-7$ 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 lEST.) 

1978- 79 (fST.) 



ICICIHIC Ylf? 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7fc 
197U-75 

1975- 76 

1976- 77 

19)7-78 ilST.) 
1978-79 (EST.) 



DEKTIStPt 



1ST YCAR 



133 

1S2 
156 
161 
160 

160 



{ h2/ 

{ S)2/ 

( 6)2/ 

( 10)2/ 



2HD YEAB 



U5 

153 
162 
160 



133 
U2 
151 
1{4 9 
162 



TOTAL 



133 

269 
a30 

use 

a32 



T¥0-YEA&, fOUP-Y£A?< kHt LOKJEI- PBOJPA".::, 



1ST YEA .5 
lOd 
108 



zht TEAE 
lOu 
10? 

]0k 



3RD YEAS 
10 3 
103 

na 

10 3 



5Th YHAB 



1ST YE4B 



PHYSIC! A!«i-« 
^ND f?Ar 



ASSISTANT hUi 
^FA^ 



4TH fEAR 
101 
101 
lOi 
10^ 
102 



,t!ITAl Tii£FAPI3T ?»OGRA«S 



^OTAL 
ul6 
til9 
321 
207 
102 



TOTAL 



J^-ACUATFS 



132 
1^2 
150 
la9 
162 



GF AI/'JATES 
101 
101 
103 

na 

102 



1/ DATA CBTAIHED PPOK SCHOULS OR PFOn CAJ>iIAriU*i A??LICATIo«. AS ACADE?!IC YEABS ^''I'l^ll^'^P^ l'^ I J^^^^^ 

1S7203 FfiCH rY73 APPLICATlCh' '^7.-?** f30« «J7^ A ??LI CA TI OH S , 1974-?^- ??0- ?Y75 APPLICATIOHS/ l<,75-7t> F«0« V,7*. APP.iCA IONS 
A»D 1976-77 IHPCOxJii 1^7fi-;'? FFC«* FY 1'/?7 APPLICATIONS. 

2/ HUBBEF OF PEPEATEi^^ IKC\'-Uit iV FIP'T-tSA^^ HH»OlL-EJ.T. 



35 G 



liii 



357 



ERIC 



fHHOlLHEliT DITA 1/ 



OiI?ffiSITY OF CETFCII 



DE»TIST?r 



1978-79 (EST,) 























ACAC2SXC Y£A8 


1st year 




2hD YEAS 


3BD YEAH 






TOT AL 




I97C-71 




















1971-72 




















l97i-73 


100 


i 


u) 2/ 




159 






3u5 


7n 


1973-7H 


111 


( 


8)2/ 


91 


84 






236 


7b 


1974-75 


107 


( 


5)2/ 


9* 


88 






287 


88 


1975-76 










90 






90 


85 


1976-77 










a 








5 


1977-78 (EST.) 




















1974-79 (EST.) 






























YEAR . FOUR- YEAH 
3?D YEAB 










ICISintC YtAB 


1ST YEAR 




2HD YEAR 


•tin xcAP 7in xcnr 




4 V i HI* 




1970-71 


a7 


( 


1)2/ 


76 


76 


75 




314 


74 


1971-72 


90 


( 


«) 2/ 


80 


79 






320 


7P 


1972-73 




















1973-74 




















197*1-75 




















1975-76 


39 


( 


t*)2/ 


97 








196 




1976-77 


85 


( 




95* 


90 






270 




1977-78 (EST.) 


86 






81 


87 


8^ 




34 3 


85 



95 



d2 



73 



86 



iai 



83 



IC^CEHXC Y£Aa 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEA5 

50 
50 

74 

40 



PHYSIC2AMS* ASSI3TAKT AliD DEllTAL THEEAPISI PROSFAfiS 
2hD YEAH 3PD YEAR 4tH YEAR 



50 
48 

50 



TOTAL 

5C 
100 
122 

90 



1/ CATA OSTAIKED PfiOK SCHOOLS OR FROB CAPITAIIOS A?PL ICATIOHS AS POLLOiiS 

1S72-73 fROfl FY73 A PPLICATIChS, "^73-74 FPOb FY74 APPLICA'IOliS, 1974-75 FPOH PY7^ APPLICATIONS 

AMD 1976-77 IHRCUGri 197ti-79 FPOK FY 1977 APPLZCATIOHS. 
2/ NU«9ER OF REPEATEi^S IhCLlJOEt IN FIRST-YEAB EhROLLRFHT. 



ACADEJIIC YEiBS 1970-71 ANL 1971-7 PSuf! FY72 APPLKAtlOHS, 

^97S-7b rBO« Fr ArPLICATlOHS 



35 S 



182 



359 



ENBOLLHEIIT DATA 1/ 



9S2fiiSiTie cr richigaii 



DESTISTFI 



TriH££-TEAR PFCGBAflS 



ACiCEHIC TIAR 
1916-71 

1971- 72 

1972- 73 
1972-711 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 <ISTO 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAB 



2ND YSAB 



3RD XZk?, 



TOTAL 



GHACUATES 



iCICERIC Xlkh 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197a-75 
1975-76 
19 76- 77 

1977- 78 (ESTO 

1978- 79 (EST.) 



XrfO-YEAH, EOyR-XEAR AMC L0HGE5 PR0G2AnS 



ACADERIC TIAF 


1ST YEAR 




2!iD YEAR 


3FD YEAR 


4TH YEAR 5TH YEAR 6Th YEAR 


TOTAL 


GRACUATES 


1970-71 


128 


( 


3)2/ 


122 


100 


33 


438 


86 


1971-72 


143 


( 


2)2/ 


123 


120 


101 


487 


101 


1972-73 


151 


( 


132/ 


143 


123 


IIS 


535 


118 


1973-74 


151 






148 


141 


122 


562 


122 


1974-75 


131 






151 


142 


140 


584 


140 


1975-76 


151 


( 


2)2/ 


152 


154 


136 


593 


136 


1976-77 


152 


( 


1)2/ 


148 


151 


151 


602 


14C 


1977-76 (EStO 


151 






151 


142 


149 


593 


14V 


197b- 79 (EST.) 


151 






151 


15 1 


142 


595 


142 










PHYSICI AW S« 


ASSISTANT A&D 









1ST YEAR 



2«D YEAR 



jf? year 



4Th year 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIHED FPOM SCHOOLS CR PRCfl CAPITATIOH APPLICATIONS AS FOLLOBS: ACADEHIC YEARS 1970-7 1 AMD 1971-72 FRCfl FY72 APPLICATIONS, 
1972*73 ncn FY;3 APPtlCATICHS, 1973-7U FROH FY7a A FFLi c ATION S, 1974-75 FROrt FY75 APPLICATIONS, 1975-76 FBC.I FY 197fo APPLICATIONS 
ANC 1976-77 THRCUGH 1978-79 F80R FY 1977 APPLICATIONS* 

2/ NOflBER Of REPEATERS INCLODET. IN FlfiST-YEAR FKBOLLHENT, 



360 



183 



ERIC 



361 



EWBOLLBEIIT DATA 1/ 



WlftfSJTT or RTiUfSOTA 



OEMTistay 



THREE-YEAS PBOUHAfS 



4CmaiC TtAB 


1ST YEAR 


2liD YEAB 


3BD YEAB 


TOTAL 


GfeACOAir 


197C-71 












»97t-72 


( 1)2/ 










1912-73 


106 


100 


10 


216 


10 


1973-7M 


142 


126 


26 


29<* 


26 


197JI-75 


2S 


25 


25 


75 


25 


1975-76 


25 


25 


25 


75 


5 


197^-77 


5 


5 


1 


11 


1 


1977-78 i£ST.) 


5 


5 


5 


15 


S 


197<j-79 (ESI.) 


5 


5 


5 


15 


5 



TMO-YtAR, FOUfi-YEAf AiiD LOMGSB PfiOGEAHS 



AClDENXC YIAfi 


1ST YEAE 




2UV YEAff 


3BD YEAB 


YEAB 


5TH YEAR 


6TH YfAB 


TOTAL 


GF ADUATES 


1970-71 


UO 




1 10 


105 


9a 






429 


94 


1971-72 


UO 




120 


108 


105 






463 


105 


1972-73 


2« 




2U 


107 


106 






261 


106 


1973-7M 


5 ( 




1 


102 


. 106 






214 


106 


197%-75 


126 i 


1)2/ 


1 14 


102 


123 






465 


124 


1975-76 


125 




117 


IIU 


133 






4d9 


133 


1976-77 


1U5 




lUO 


138 


1U8 






571 


141 


1977-7d (EST.) 


1U7 




139 


UO 


146 






572 


145 


1978-79 (EST.) 


1*»5 




1<»2 


139 


1U0 






566 


145 











ACACEHIC YIAF 


1ST YEAR 


2hD YEAB 3RD YEAP 4TH YEAP 


TOTAL 


1971-72 








1972-73 


60 


5d 


110 


1973-74 


100 


60 


160 


1974-75 


146 


97 


24 3 


1915-76 


74 


131 


205 


1976-77 


130 


124 


25a 


1977-78 (EST.) 


13i 


no 


269 


1976-79 (fST.) 


150 


135 


28S 



V DATA oeiAIHJD fSOB SCHOOLS CB fPCh CAPITATION APPLiCATIOHS AS FOLLOHS:' ACADE*1IC /£AES 1970-71 khl lV71-7^ fhtr FlU AP f IICATIOHS, 
1972-7 3 fBOR rY73 APPLICA IIOH S, 1973-/« fPOH FY74 APPLICATIONS^ 1974-75 FFOR PY75 APPLICATIONS, 1^75-76 FFOH Fi 1'^7b AfPLlCATIOKS 
AiC 1976-77 ThBCUGH 197h-79 FFCF FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ HOflBFS OF PEPEATERS ISCIUDED IN FIFST-YEAP EN f«OLi, ?1 EST . 



ERIC 



3G2 



1 6 '4 



363 



ENBOLL^SHT VkTk V 



OlIVtaSXTY OP BISSISSIPPI REDICAl CSliT£B 



LENTISTRIf 



acioehic ttkn 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7(4 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 79 (fST.) 

1978- 79 (EST.) 



iCIDBUlC Yllfi 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 70 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7tt CfST.) 

1978- 79 lEST.) 



tCIDEHIC T!A£i 

1971- ^2 

1972- 73 

1973- 7a 
19711-75 
^975-76 

1976- 77 

1977- 78 (£$r,} 

1978- 79 C£ST.} 



1ST tlktt 



1ST XZhB 



24 
24 
35 
»5 



1ST YEAR 



2hD lEAB 



THREE-YEA? ?BOG?»*«s 
3rC 5fSAJ' 



rVO''^lkhe ?OUh-iZk? AhL lO!i3£F ?P<,JF4>1S 

4hl YEAF YSA? --IH YEAP STi YEAS etti YEA? 



2* 



4J 

2-4 



23 



OTA I 



24 
a7 

82 
127 



?hrSK:AN'=l* AiilSTAH? Al»: Dt^rkL ThE?APl:>r ??Q : 



;TAL 



A3UAT5S 



G' ad; ate: 



V DATA OETAIHED FROtt SCHOOLS CR F?^ 1 CAFITATIOH A Pi^ I IJ ATI Oil Ai FOLlOirfS; A^A:>£«*:; fEA&: \'ilO-7l klil MlS-n f^t" Ft7. A ? lU AT I J i* % 
1972-73 FBOh FY73 APP I Z C AT lOHS , 1^?3'7^ PPt^n ft?'* A PP I : A I : - , W7^-?j r^j* ? ^ k??i:fA*l( US , 1S^"."7#. >f 1^/^ AFrLUATION* 

AND 1976-77 THiiCUGri 1S?b-79 FrO» FY r>7/ AP P I *JAT 10 iS . 



ERIC 



3f;r> 



ESEOLL«EllT DATA 1/ 

0IIIVSI?SI7¥ OF RZSSOUBl KANSAS CllX 



r- ) ACiOEHiC tfA8 1ST YEAR 2li0 i£A? 

r 1970-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<l 
197«l-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.; 









•Y£AR, KOHR-YEAR 


AND LOKGER 










ACICERXC YEAB 


1ST YEAR 


^ND YEAR 


JPD iEAR 


aTH YEAR 


5TH YEAB 


6TH YEAR 


TOTAL 


G? AD'JATES 


1970-71 


150 


1<*5 


119 


1 16 


1 




531 


1 17 


1971-72 


1S1 


1U6 


la 1 


103 






5U1 


119 


1972-73 


160 


1tt9 


1U5 


129 






533 


152 


1973-74 


161 


160 


1tt9 


133 






603 


lul 


197«-75 


161 


160 


159 


129 






609 


1<19 


1975-76 


160 


162 


15B 


152 






632 


165 


1976-77 


159 


158 


16 1 


160 






638 


156 


1977-78 (EST.) 


160 


161 


15? 


162 






6«0 


162 


1978-r9 (EST.) 


loO 


160 


16 1 


157 






633 


157 



DEHTISTRY 

THREE-YEAR PROGRASS 



3RD YEAR / TOTAL GitAD-JATES 



PrtiSICIANS* ASSISTANT AND DENTAL TrfERAPIST PFOSRArtS 

ACACErtXC YEAR 1ST fEAF 2ND YEAR 3PD YEAR aTH YEAR TOTAL 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 
197U-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 {fcSTo 

1978- 79 (EST.) 



1/ DATA CBIAIHED FRC« SCHOOLS C5 PPCft CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOy*^: ACADEMIC YEARS 1970-7 1 A>iD 1971-72 FROP FY 72 A ? PLICAT 10 HS, 
19/2-73 raCK FY7j APPLICATIONS, l973-7u FPOH FY7U APPLICATIONS, 197<4-7':j FfOH FY75 APPLICATIONS, 1975-76 FFO« FY 1*^7^, A?riiCATICNJ 
ANr 1976-77 TriROviH 1^7d-79 FFC^ FY 197/ APFLICAIIOHS. 

2/ H'JIBFR OF FEtLAlERS IHCLMDED IN MRST-YEAP ENKOLLI EST.. 



ERLC 



36 



186 



3G7 



FNROLLffiNl DATA 1/ 



VASHIIIGTCS UUXVEESITY 



DENTISTRY 



ACACERXC 


TEAit 


1570-71 




1971-72 




1972-73 




1973-711 




197ft-75 




1975-76 




1976-77 




1977-78 




197li-79 


(1ST.) 


4CIDEKIC 


YIAr 


1970-71 




1971-72 




1972-73 




H73-7(| 




♦ 197i*-75 




1975-76 




1976-77 




1977-78 


(I5T ) 


1978-79 - 








197;-72 




1972-73 




1973-7a 




l97a-75 




1975-76 




1976-7? 




1977-76 




1978-79 


(EST.) 



1ST YEAB 



i 3)2/ 



2ND YEAP 



6U 

dO 

ai 

84 



IHREE-lfEAR Fr.OCJRAttS 
JRC YSAft 



6J 
87 



TOTAL 



6U 
1U8 
228 
252 
170 

8a 



GRADJJATES 



63 

ao 

66 
8<t 



15T 



THO-fEAH, FOUh'iZkB AND LOHGEH fROGRA«S 



YEA a 




/iNO ^EAF 


JRD YEAH 


aTH YEAR 


5TH YEAR 6rH YEAR TOTAL 


GEALUAXES 


57 




51 


a? 


52 


207 


52 


S9 ( 


1)2/ 


58 


56 


a9 


222 


a9 


( 




5a 


5^ 


57 


233 


57 






61 


55 


58 


17a 


5B 








t ' 


55 


115 


55 










59 


59 


59 


b(4 










84 




da 




d4 






168 





1ST Y£AF. 



PHYSICIAhr* ASSISTANT AhZ/ DEH'^^L THERAPIST PPOGPA«S 
AhO YEAF )HD rEAS Hiti YEA? 



TOTAL 



1/ DilA CBTAINED FnOI SCHOOLS i.- FPCfi :>HrATlON APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACADERIvr YEArS 1970-7 1 AND H71-72 F?.« FY7^ At TLICATIOSiS, 
1972-7 3 FSOfI FW3 APPLlCATIvHS FBu'^ Fi7^ A f rLICATIOhS, ly7'4-75 FPOP! rY75 AP? I ICATIONS , l97!)-76 FSO. 1976 APPLICATIONS 

AWL 1976-77 IHf-OUOh 1'^7i5-79 fPO?" fy }V?7 A? PI IL AT 1 o hS 

^/ »U«BFP CF PIPiAIFRS IHCL'itEL' IS MPSI-fEft? EHFivLl ^£HT.. 



3 6' a 

S 



ESEOLLHEUT DATA 1/ 



CFIIGBTOH 01«I?IPSITY 



DEKTISTPY 



&CAOIRIC YIAE 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

197?-78 {fSt.) 
1978-79 {€ST,) 



AClDEffXC yiEAE 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (f£T.) 

1978- 79 (fSl.i 



ACADIHIC yiAP 
1S71-72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1V77'-?o (EST,) 

1976- 79 (rSi.) 



IST YEAR 



2hD Y£AF 



THSEE-YEAR PSO'SEAfI 



3RD YEAB 



TOTAL 



GPADUATES 



T«0-Y£AP, FOU^-YEAH AHD LONGER . P?OGRA«S 



<5T 



YEAR 

53 

S3 

V5 

76 ( 
77 
7? 
77 



2ND 



1ST lEAH 



PrtYS 



YEAS 
50 
53 
52 
67 
73 
71 
75 
7 

n 

\ 

L /TFAt 



3PD i- 



AP. 
55 
49 
53 
51 
67 
72 
71 
74 
7d 



YEAR- 
44 
54 
49 
53 
52 
63 
73 
70 
74 



5TH YEAR 



6TH YEAR 



TOTAL 

202 
209 
219 
2«4 
267 
2H6 
296 
299 
305 



jFACUAIES 
4W 
54 
49^ 
53 
52 
67 
73 
70 

74 



AS*1S 



:AHT AFTir DENTAL THERAPIST PBOG 
YEAR **IH YEAR 



TOTAL 



1/ DAU OETAIhHC fROfl SCHOOL^ 0« FPCft CAPITATIOH - JATIONb Ao FOLLOWS? ACADE?!IC YEAaS 19"'0-7 1 
197;-73 FhO>* fY73 APPLICATIONS. 1973-7:; FROB fi TLICAXiOXS, H74-75 FROH FY?S AP ? L ICA T 10 

AND 1976-77 fHRCOGH 137b-79 FFO- FY 197? AP PL IC^ f hS , 

1/ HtlftPEP CF PtFEAItFS ISCl'JOED IN FIn:>T-YEAh ENBOLLflENT, 



Sh 1971-72 Fp'.f FY?.: APPLICATIONS, 
, 197"--76 F?0?^ Fi Yil^i AfFLICATIONS 



3 



371 



EHROILMSNT DATA 1/ 



OVXrBPSXTT OF kCBPASKA LIKCOLli 



ICmniC 7£A5 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 ' 

1973- 711 
197M-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



lODEKlC TIAH 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
1*73- 7k 
197<»-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7d (EST*) 

1978- 79 <fST.i 



1ST XZkB 



1ST 



YEAH 
60 
62 
67 
6fi 
66 
66 
t>6 
66 
66 



2>'D iZhB 



3RD YiAF 



2^0 YEAS 
39 
S7 

64 

66 
6i 
67 
6:j 
66 



■YEAH, ?( 

3r D 



'Jr-'fEAF 
YEAR 

bO 
58 
Sd 

c i 
66 
b ^ 
fed 



kHZf LOHGE? 
^Zh YEA? 

59 
60 
56 
S*> 
5d 
63 
6'=i 
62 



i;£HTISTitY 



iota: 



6Th fEAt 



rOTAl 
2^3 
237 
2^2 
2ui> 
25 5 
257 
260 
26*4 
26*- 



a:: ja: 



5t 



ICJICEWIC YEAP 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7** 
197U-75 

1975- 76 
iy7f -77 

lV?7-7d (EST.) 

1976- 79 (ESI*) 



EA? 
2C 
19 
20 
20 
20 
JO 
20 
.0 



11 



: an: 

IK? 
20 

2a 

19 

20 

^) 

:o 



:AKT ANL DLHTJtl ,T.-LFArI5r 



:a I 

■40 



1/ DATA OBlAIHED FF6- iCc:OClS ( rPL". CAFITATI S A J r L I v ^ T i .J N . 
1972-73 fSOf? fY?i AP? L ICAT : C^?, 1^7V7^ • , ' r ^ 7u Ar^ll *: 
ASL 1976-77 THFC'JJH 1 9 ? cj- ? 9 - ? f 1977 A ? , L : . a T : . . 



Ao 



Av. a: ; 



Y£Ar S 1970- 7 1 KHh W 2 1- 
' h'fr CrC ^T:' " *» 1:; ? ' - 7;. 



372 



ERIC 



E8ROLL«21IT DkTk V 



COILICE OF fItDlCIliE IHD DEHTISISY if U J 



iCACE<!lC YEAH 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<l 
197tt-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (ESTO 

1978- 79 (EST.) 

ACADE«IC ilh? 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197U- 7^ 
1975-76 
19 76-77 

1977-7^{£ST.) 
197i^9 (EST.) 



1971- 7^' 

1972- 73 

1973- 7a 
197a-7=5 
197S-76 
1^76-77 

19 / /- /e 



YE*? 



1ST tEAR 
58 
S9 



65 ( 

65 i 
64 

a3 ( j)2/ 



2)2/' 
1)2/ 



1ST YEJ^? 



65 



tf3 



YEA? 

56 

63 
65 
65 
fc5 
dO 



THFEE-YEAS FP03FAJ15 



3RD YEAS 



63 
65 
66 
66 
65 
80 



rCTAL 



56 
59 

56 



YEAH 
i* 1 
52 
60 



5TH YEAB 



T«0-Y£AB, PCUP-YEAP AMD LOSaEa ??(JGEA«<S 

2Ut YEAS 

56 

62 



Hi 



Pfl^SIClAH" 
2ND /EAF 



»S5ISTAHi AHD DENTAL TH-rA?IST PFOiaAnS 
iPI) YHAR **TH TEA? 



TOTAL 
153 
111 

2M3 



83 
17 1 



IOTA." 



GPAE^JATES 



5d 




115 




191 


1 1o 


195 


65 


195 


6t 


21i4 


b6 


1*45 


65 


50 





'AC'; Airs 
41 
52 



l97'-7i PY7; A ?P 1 1 . A T I uS. S , lWi-7u FRO? FY74 A PPLI C Al 10*. S , 197.-75 t'.^n FY7^ A ? r L I C A ^ . M:., 19.,. -7. F-.^ FY sVrl..X.lCh. 

i?7o-;7 :-.r^'i>^i ri?<^-r> 19?^ a^'PI f-ATio^s. 



374 



EMEOLLflEST DATA 1/ 



rilitEXGii ClCKZtSCi 0SIfEESZ7¥ 



4CAetflZC ftkh 
19 70* 71 
1$71 72 
1972-73 
1^,73-711 
I97II-75 
1975*76 
1976-77 
1^77*76 (EST*) 
1978-79 (5ST.) 



1ST lEAg 



l^t YEAP 



THREE-YEA? 
iPD YSAP 



DShTISTRY 



TOTAL 



GP ADiJATES 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197%- 7 5 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST., 

1978- 79 (£1T») 



IC#i;!<!I%. TfAF 

1971- 72 

1972- 7 3 
1573-74 

1974- 75 

1975- 76 
19 76-77 
1977-78 (rST.) 
197a-7<* (Est,; 



1ST 



rWO-YEAB, FOU?-V£Ar AHD L0«3£a P?036A'!S 





YEAfc 


3 PL VEAP 


^IH YEAR 


5TH YEA8 


bT" YEAR 


TOTAL 


GPACUATES 


75 


53 


U9 


53 






n 


53 


75 


76 


51 








251 




33 


76 


75 


SO 








50 


&3 


d1 


75 


76 






315 


75 


83 


33 


79 


72 






317 


72 


3: 


d3 


d1 


78 






335 


78 


83 


81 


33 


31 






328 


31 


83 


63 


dO 


d3 






329 


33 


•?3 


!j3 


83 


dO 






329 


dO 



is: TEAF 



^Hi.'^IC: ANf ♦ 
2uD ¥£A= 



AS^iSTAHT AM 

ifO YEAP 



DENTAL THEhA?!^ 
r L A S 



T^TAl 



1/ CAT* CfilAlliEL F?GS SC-OCLS C= PFCn s^AfirATlUN AfPLlCATI i^b FOLLOWS: ACADE-^i: YEA85 1:^70-71 AND 1971-72 rEOH fY72 APPLICATIONS, 
1572-73 flJCW fY73 A Ft IC AT X CMS, t'<73-7u ??0P FY?^ A f ?LI C A i ^ >N b , 197. -7S Ff.OR FV7S A PPLT C ATI 0 US , 1^75-76 FHOf? FY 197^ APPLICATIOKS 
AlC 1976-/7 THSCHGH 1978-?V fpfy** 1077 AF «^ L IC AT I ')N S . 



1971r72 
•972-73 
1973-7a 
197«-75 

1975- 76 

1976- 77 



1ST JtkB 



1977-78 (EST,) 






1978-79 iEST.} 













1970-71 


^7 




1971-72 






1972-73 




w ^ 


1933-?<» 






197<r-75 




^) ^/ 


197S-76 






1976-77 






1977-78 (BSTo 


^ a 




1976-79 (?5T.; 






ACJkLEBiC Y?AP 






1971-7: 






1972-73 






1973-74* 






197U-7S 






l975-7fe 


i \ 




1976-77 






1977-76 {F5Tw 


i "5 





4 <« 



t3 
4 t 



TEA." 



^ T • 1 I * - 



,5* ttiA IPf 





>* * .1 f r A a 




r f A - 




til 




























tf.l 




<: 














'•'> 












* 


^9 












^ i 


t 














•4 i 










. 


<^ 


< » 















197^-7} reu*^ PY?3 appl: -ATi'jn-, f??^ apJ':: 

AKC 19 7^-7 7 l:i?..U,T f r fl A F PI K AT lOH '- , 

**-J»»bEP K.f TL'ttk't" iv . J:.-. l»» £*«r LITEST 



;s it. 



} r » 



EUSOtlHKliT DATA V 



DEIiTISTBY 



iCAOBtlXC 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<i 
197<*-7S 

1975- 76 

1976- 77 
1917-7$ (fST.j 
1978-79 (EST.) 



»c*ri8ic trii' 

1971- 7^ 

1972- 73 
197i-7£* 
197«-7^ 

1975- 76 

1976- 77 

1977- ?a itST.i 
l97e-79 (SST,) 

























f ^ i I it n Si 




A n iu « & A P 


i RC YEAR 






GRADUATES 


197tH71 


















1971-72 


















1972-73 














189 




1973-7* 




19«» ( 




177 






37 1 




f » / ^ 




1 aft f 






1 O V 








1975-76 




192 ( 


2) V 


1d3 


209 




58a 


3a9 


1976-77 




207 i 


<J) 2/ 


133 


18a 




57a 


189 


1977-78 


if STO 


199 




203 


1d1 




583 


179 


1978-79 


if St.) 






19S 


199 




39a 


197 












yHAR* FOUP-YEAa 









1ST YEAH 
179 
179 { 



2)2/ 



i£AF 
173 
178 
177 



'U YjEAB 

17a 
169 
179 
179 



aiH YEAR 
169 
172 
175 
175 
177 



5TH YEAa 



6TH YEAP 



TOTAL 
695 
698 
531 
35a 
177 



199 



GRADUATES 
165 
171 
175 
175 
175 



YEAR 



trffbiCIAKS* AfcSl:1^AHT ASD DEXTAt XHEBAPIST PSOGBAHS 
2hd Y2Afi YEAS UTH YEAB 



TOTAL 



1/ DATA OtlK.Hf. Th^n i'.HOCl. frCrt JAfitATIOH APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACAOEHIC TEABS 1970-7 1 AUD 1971-72 FBOK FY72 APPLICATIONS, 
I97i«.7j FpO>* rxr^ Af r IKAtloh w73-7i» fPOJ^ FY?«* APPLICAXIOMS, 1974-75 FROM FY75 APPLICATIOHS, 1975-76 PBOB FY 1976 A PFLICATICHS 

k^Z l97fc-?7 ThfCW,.". 1*70'?:^ PP^.?» FY 1V77 APPLICAllOliS* 



38i 



ERIC 



ERIC 



ENPOLLflthT DATA 1/ 



SONY AT eufFAlC 



ACACEHIC YEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197a-75 
1975-76 
1976*77 

1977- 76 (EST.) 

1978- 79 (EST,) 



ACADEMIC YtAf 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197a-7^ 

1975- 7*^ 

1976- 77 

1977- 78 (5ST,) 
197d-79 {EST.) 



ACACtriC YfAr 

1971- 7^ 

1972- 73 

1973- 7U 
197u-7'^ 

1975- 7b 

1976- 77 

1977- 76 (i-.t,) 
1<>7e-79 (HST.) 



DENTIS1?Y 



1ST Y£i B 



f£AB 
dO I 
d1 ( 
d7 
6^ 
d7 
90 
> 1 
t)7 
d7 



( 1) 2/ 

i 3)2/ 
( ^2/ 



2ND VEAP 



THSEE-YEAf PPCG^AWS 





V£AF, FOUP-fFA? 


AND LONQEn 


^KO YEAr 


ii-i^ YEAS 


4Tri YEA? 


7j 


7t> 


70 


79 


83 


»3 




90 


79 


8: 


^) 


86 


^3 


87 


8a 


8o 


95 


36 


3^ 


09 


90 


9d 


80 


87 


90 


98 


8 i 



TOTAL 



.^FADUATES 



3TH YEA? 



6TK YEAr 



roTAi 

299 
32*; 
337 
3S J 
351 
35S 
3b9 
35b 
3S8 



^rACUAlE? 

86 
8a 
91 
92 
90 
86 



IbT 



fHY^IClAHS' ASSISTANT AND DENTAL TnEfAPIST PftOJ 
^NC YEA? K-D YEAR uTH YEA?f 



C^A I 



1/ DATA OfcTAINED FFGK SCHOOLS C? FfiCtt CAPITATION APPLICATIONS AS 
1972-7 ^ FR0»1 FY7} A PF LI C A 1 1 ON S, 197i-;a FFOf! FY7U APPLICATIONS, 
AN^ 1976-7 7 1^•^CJon 197b-7V FFO?* FY 1977 A PF L ICA T IONS. 

2/ NUH6EP CF rtPEAlF?^^ IHCL:JDED IN HFST-YEAR ENPoLLJiENT. 



FOLLJW^: ACADEMIC YEA3S 1970-7 1 AND IVM-"^.' FM.K r\ K AP I LICAT lONE, 
197U-75 FBO« FY75 APPlICATJONb, n;^-7b FMJfl F^ 1>/^ AfrLiCATlONS 



3S2 

19f* 

383 



ZHBOLLKSNI DATA 1/ 



sour Ai sTCiiy cPccs 



ACADEniC YfA? 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<» 
197a-7S 
197S-76 
1^76-77 

1977- 76 (1ST.) 

1978- 79 (EST.) 



D£hTIST6Y 



1ST YEAR 



YEAP 



TnFSE-Y£A? PrOJBA»<S 
iFC YEAtt 



■OTAl 



ADUATES 



ACADE«XC YJaF 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<i 
l97a-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7t* (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAP 



TWO-YEA?, FOyp-fcAn AND 10^ i?03FArtS 

^hb VEAP YrAxt 4TH YEA? 3TH YEAR 6TH YEAF 



2(1 
J** 



22 
23 
23 
26 

26 



:2 

22 
19 
^6 



22 
23 

n 



TOTAL 



2<« 
a6 
69 
91 

9i» 
9S 



GPACUATES 



21 
23 
19 



ACACERIC YEAf 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 
197a-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (JST.) 



157 ithb 



PHYSICZASS* A'^SliTANT AND DENTAL TriESAPIST P&OGPAflJ 
2h2 fEAF 3F0 YEAS UTd YEAR 



TOTAL 



1/ DATA CETAIHED FBO« SCHOOLS C? FRC« *.APITATIC» APPLXCATIOMS AS FOLLOWS: ACADEMIC YEASS 1970-7 1 AND 1971-72 F^CK fY7^ i^rtlCATXC US, 
19'72-73 FBOR FY7.^ APPLICATIONS, Vi73-7<4 FPO« FY?4 APPLICATIONS, 1^74.7> FfcO« PY7b APPl ICAriONS, 1975-76 Fton FY 1976^^* PFIICATICUS 
ANC 1976-77 THFCU5n 1978-79 FBGf Ff 1^77 A ? PL ICATIO hS. 

2/ Hrj?15EB CF SEPEATEP:^ INCL'IDED IN FIPST-YEAP FHROLL*^£NT. 



3S4 



195 



3«5 



OmVEBSITY OP HOPIH CABOLIIIJ^ CaAfEl HILL 



iCiDSllIC YIAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 
1S7a-7S 
1975-76 
l9;6-77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (1ST. J 



iCADEHIC YEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<* 
197a-75 
19 7S-76 

1976- 77 

1977- 7ti (EST.) 

1978- 79 (fST.) 



ACADEniC YEAF 

1971- /2 

1972- ''3 

1973- 7U 
19741-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (RSI.) 

1978- 79 (HST.) 



EHEOtLMEST DATA 1/ 
THREE-YEAE PROGRAMS 



1ST YEAR 



2HD YEAH 



3 PD Y CAfl 



TtfO-Y£Asr FOUR-YEAR AHI^ LOkGER 



1ST 



YEAf 

75 

78 I 
8U { 
83 
8U 
83 

eu 

63 
83 



3)2/ 



( 1)2/ 
( 1)2/ 



2hD YEAR 


3RD YEAR 


uTri YEAR 


56 


57 


55 


70 


55 


5U 


77 


71 


53 


83 


77 


75 


82 


81 


77 


83 


79 




82 


81 


78 


80 


til 


79 


83 


80 


81 



DENTISTRY 



TOTAL 



GRADUATES 



PEOGRAH'? - — 
5TH YEAR 



6Tri YEAR 



TOTAL 
243 
257 
285 
318 
J2U 
j29 
325 
32 3 
327 



GFACliATES 
55 
53 
52 
75 
76 
8U 
7b 
82 



1ST YEAR 

2U 



PHYSICIANS' ASSISTANT AND DENTAL TnERAPlST PPOGRARS 
^ND YEA?" 3RD YEAR UTH YEAR 



TOTAL 
2« 



AND 1976-77 THPCUtfH 1978-79 FFOf FY 1977 APPLICATIONS. 
2/ NUn5Ffi CF REPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEAiW ENROLLMENT. 



38G 



1V6 



ERIC 



387 



EliROLL«£HT DATA 1/ 



CISE UESTCfiK BESESVE UHl7£85ITy 



DSSTISTPY 



ACICCRIC YEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7« 
197a-7S 

1975- 76 

1976- 77 

197T-7d (EST.) 
1978-79 (EST.) 



1ST YEAR 



2ND YEAB 



3fi0 YEAR 



rOTAL 



GF AD^J*T«'S 



tlCntnlC YEA5 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7Q 
l97tt-75 
1975-76 
1916-77 

1977- 7d (EST.} 

1978- 79 (EST-i 



ICADEniC YEAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197a- 75 
1975*- 76 

1976- 77 

1977- 7d (EST.) 
1976-79 (EST*) 









iEAR, FOUP-YEAR 










1ST YEAR 




2KD XZkh 


3FD YEAR 


UTri YEAR 5Tii YEAR 


6TH YfAE 


TOTAL 


GRAD'JATES 


92 




91 


6b 


66 




315 


69 


92 




o6 


00 


66 




330 


67 


t02 




91 


82 


85 






85 


104 ( 


2)2/ 


98 


86 


78 




366 


76 


102 




100 


95 


82 




379 


82 


102 ( 


1)2/ 


99 


99 


96 




396 


9** 


106 ( 


1)2/ 


^5 


9d 


96 




395 


96 


106 




10« 


93 


93 




401 


98 


106 




104 


10 2 


93 




405 


93 



1ST YEAR 



PHYSICIANS* ASSISTAST A.V D CLSTAL TaSRAPISr PPo3HA?!S 
zHh IrEAr JPD Y!A? 4T.4 YEAR 



TOTAL 



1/ DATA OBT? *i£D FBOrt SCHOOLS OR FPCfl CAPlTATlOU APPLICAIIOH.^ A" lOLlOtfS: ACADEJIIC YEARS 1^70-71 AND 1971-72 fF.O« FY72 APPLICATIOliS, 
1972-73 r )ft FY73 APP L ICATICNS , 1^73-74 pR^B Fi?a AFPLICATICHS, 1974-7^ pso« PY7S APPLICATIONS, 1975-76 FFOH FY 1976 AFHICATlOliS 
AMD 1976-/I THFCUGh 197^-79 FBOrt FV 1977 A ? PL lOAT 10 HS . 

2/ SUHBER <"F RcFEAlEPS INCLUDED IH flEST-YEA? ESROLLrtENT, 



3S 



^3 



197 




3SD 



EMaOLLHENT DATA 1/ 



OHIO STATE aiH9£8SITY. 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 
197*1-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 

1978- 79 



(ESTO 
(EST.) 



kCkttniC YEAB 

1970- 71 

1971- 72 ' 

1972- 73 

1973- 7a 
197<*-7S 
1975-76 
19 76-77 

19/7-78 (EST.) 
1978-79 (EST*) 



ACAUEfflC ilkfi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 
197U-75 

1975- 76 

1976- 77 ' 

1977- 7tt (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAP 



18C ( 

200 ( 

201 ( 
199 { 

202 ( 
200 
200 



2HD JfEA? 



THgES-YEAh rrOGRAflS 
3FD VSAa 



rOTAL 



1) 2/ 

2) 2/ 

3) 2/ 
3)2/ 
1)2/ 



TWO-YE'.H, FOU?-YEAf( ANC lOSGZh ?P03BA«3 



1ST YEAF 
160 
160 



2nd YEAri 
ISO 
Ibo 
IS^ 



^PD YEAK 
li|i| 

147 

156 
152 
i72 



YEAP 
147 
1(|2 
142 
1 3t> 
156 
161 



STK YEA? 



6TH YEAK 



TOTAL 
oOl 
607 

45a 

i26 
16* 



YEAB 



d3 
82 



PriYilCZANS* ASSi:)TAST AhD DENTAL TH£RA?iiT PHCiFAlS 
2ND YEAS 3RD YEAR 4TH YEAR 



60 
dl 

d2 

b2 
9? 



TOTAL 



80 
1«)a 
164 

lou 

164 



GFAD'JATES 







180 






172 




372 






189 




390 






I9i 


191 


58 2 




191 


197 


189 


588 




189 


199 


>97 


59fc 




197 


197 


199 


S96 




199 



J? ACUATEG 
147 
142 
140 
156 
156 
161 



1/ DATA OE'^AlNEu FfO?1 SCHOOLS CR FPCfl CAPITATaOS APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACA0£*1IC YEAftS 1970-7 1 AKL 1971-7^ Fh...1 FY7.' A ? PIK'AT IONS, 
1972-73 F«OH fY7i APPLICATIONS, 1973- 7* FROfl Fn4 APPLICATIONS, 1974-7^) FFOfl FY 75 APPLICATIONS, 197S-7b FfiOfl fi V^lh A i-fL ICATIDN S 



AMC 1976-77 THFCUGH 1^7d-79 FhOf. FV 1/77 hIPLXCATIONS- 
2/ JinwbES CP rfPEATEFS IhcLlJDED IN '.h^ 'tZKB ENPOLL«FST. 



ERLC 



3ifO 



391 



tNPOLLflENT DATA 1/ 



OHIVBPSXTY OF CrLAIiOflA HEALTH SCIS CTB 



TH8EE-YEAH tROtiBArtS 



DENTISTBy 



ACADEMIC VfAP 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7^ 
19711-75 

1975- 76 
n76-77 

1977-7d (EST.) 

1976- 79 (EST.) 



liT YEAR 



2NJ YEAF 



j5D year 



:OTAL 



:JPi^DUATib 



ACADEMIC YEAR 

1970- 71 

1971- 7:> 
l97:-73 
1973-7** 
197t»-75 

1975- 7*^ 

1976- 77 

1977- 7B (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



AC«C£RIC YHA? 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

197^-78 (EST.) 
19/U-79 (EST*) 



1ST 'itkH 



2a 

z<* 
36 
7^ 
U 
72 



1ST YEAP 



rwO-YEArt, FU?JF-^EAr. ANL L^'^NvJES Tft^J^rAriS 

^hV YSAP 3?D ^EA? UIH YEA? 5Tji YEAP 



23 
3b 
71 



6Tti YSAP 



2a 
24 
22 
36 
71 



2a 

24 

2a 
36 



-^HiSICIANb* A:5jioTANT AND DENTAL THESAPISI Pfi03PArtS 
zhD YEA? >fD YEAfi aTH YEAH 



TOTAL 



U8 
72 
107 
ISU 
20 3 



TOTAL 



GFADUATF3 



2a 
22 
2a 
36 



1/ DATA OBTAINED PBOfI SCHOOLS CS FRCrt CAPITATION APPLKATIOh^ AS FOLLOWS: ACADEMIC YEARS 1970-7 1 AND 1 971-72 fhOr FY72 APMICATIOHS, 
1972-73 FROn FY73 APPLICATIONS, 1973-7a PROrt fn<4 AFPLIC '.TION S, I97a-7S FFOH FY7'^. APPLICATIONS, 197S-7o FFOfl FY 1v7f ATPHCATIONS 
AHD 1976-77 THRCUGH 1976-79 PROP FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ NUflBEP OF PEPEATEFS iNCLUDEr IN FXttST-YEA» ENRoLLfirNT, 



392 



19'i 



ENfcdlLHEKT DATA 1/ 



OIIXftIiSI.TT or CSIGCK DEHTAl SCHOCL 



1971-72 
* 1972-73 
1973-7^ 
1f7t-75 
'U75-76 
1976-77 
1977^78 
1978-79 



ACAOMIC Ilka 

197C-71 , 

1971-72 

19/2-75 

1973-7* 

197a-7*^ 

1975- /6 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



4C»D£ftlC YMf 

1971- 72 

1972- 7J 
19 73-7^ 
197<i-?^, 
l97b-76 

1976- 77 

1977- 78 (£510 
1976-79 (l5To 



1ST YEAB 



2hD YEA? 



Thafc£-y£AJ< PEOGPAHS 



3BD ^lKh 



1ST f£AF 

as 

80 
60 
79 
60 
8i 



2SD 



• T«0-yEAR, FOC5-TEA8 KHl tOHGEn 

YEAB iFD YEAS **TK YEliS 

82 79 76 

86 ei 77 

33 83 83 

79 . 79 81 

77 79 78 

76 7d 80 



DE8TIST5Y 



TOTAL 



GRADUATES 



?J*0_*\ASS 

STH YEAR 



6TH YEAR 



TOTAL 
322 
32a 
329 
318 
31 u 
317 



GRADUATES 
76 
77 
^ 80 
81 
78 
dO 



PrtY^ICUHS' 
2KD Y^AF 



ASSIS 
iPL' 



:AhT A^'*. DEIiTAL 
YEAH 4TH riAW 



APIST ?FOaSA53 



TOTAL 



■1 



1/ DAT> CfclAi^ED Ff-^'S GC 

i972-7 > raofi rY73 a?pl:caiioss, 

AHC 197t>-77 THPCU^*:5 FPCf 



riOOLb CF* F?Cfl CAPITATION A i>P L XCA ttbHS Ab FOlL^-S: AuADE.lIC YEAPS 197^^-7 1 hhl 1971 

197U-75 fFO« FY?: A PPL ICAT IC HS, iV70-^ 



1^' FHOn FY7a APPLfLAT IONS , 

rr *S77 APPLICATIOJIS. 
M&ol-^EAH £HAQi.LS£.»lT. 



72 F&(l* Ft 7. A?:' LICATIOHS, 
s Frof* APtLICATlCNS 



394 



200 



395 



SHBOUttEliT DATA 1/ 



TElini UNifEfiSITy 



ICiDEHIC TEA6 

1970- 71 

1971- 7? 

1972- 73 

1973- 7# 
19741.75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7d (EST,) 
19^8-79 CIST.) 



DENTISTRlf 



1ST TEAB 



2h0 y£AH 



THBEE-lfBAn FfiOGBAttS 
3BD YEAr. 



TOTA^ 



5 
16 
18 

7 
1 









YEAB, FOOP-YEAB 








ICADEAIC Y!AB 


tST YEAB 


. 2ND YEAB 


JBD YEAB 


""H YHAB 3TH YEAB 6TH xEAP 


TOTAL 


GFADUATES 


1970-71 


139 


136 


131 


124 


530 


124 


1971-72 


139 


1 36 


133 


127 


535 


127 


1972-73 


149 


139 


137 


1 10 


535 


lie 


1973-7tt 


1U9 


145 


135 


1 17 




117 


197^-75 


149 


I4d 


144 


WS 


576 


135 


1975-76 


149 


139 


139 


145 


572 


133 


1976-77 


149 


ISO 


132 


139 


570 


139 


1977-76 (EST,) 


151 


140 


143 


131 


570 


138 


1978-79 (EST.) 


149 


147 


139 


147 


582 


1 Jl 






PHYSICIASIS 


• ASSISTAMT hHZ 








acaOEftlC YEAB 


1ST YEAR 


ihD YEA? 


3HD YEAB 


4Ta YEAB 


TOTAL 




1971-72 


61 


53 






119 




1972-73 


60 


5o 






116 




1973-74 


51 


58 






109 




197t»-75 


57 


48 






105 




1975-76 


*I9 


52 






10 1 




197fe-77 


50 


4<j 






98 




1977-7d (EST.) 


^0 


45 






95 




1976-79 (ESrO 


SO 


48 











1/ DATA OBTAINED EBOfl SCHOOLS CP FBCfl CAP.ITATION A?PLiCATIOH:> AS TOlLOWS: ACADE«IC YEAHS 1S70-71 AND 1971*72 FBOfl FY7J AP PLI C AT 10 ilS , 
1972-73 faOII FY73 APPLICATIONS, 1973-74 PBOf! FY74 A PPLI CATlOh S , 1974-75 FRCfl FY7^ APPLICATIONS, 1975-76 fPo.H FY ^'^It h?xLlCk:iOhZ 
AHD 1976-77 THPC'JGri 1978-79 FFOR FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ MUflBEK OF REPEATEFS INcLUDEC IN FIBST-YBAfi FHBOLllENT. 



39b 



^01 




397 



EMBOLLREIIT DATA 1/ 



OilfffiSITY or (CUDSYmiflA 



ACADimC YIAB 

1970-71 

H71-72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 
1975-76 
19#6-77 

1977- 78 

1978- 79 



ACADfniC TIAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
I97i-7H 
197«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(1ST.) 
(ISTO 



tODEHIC lEAfi 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



1ST TEAB 



2«D YEAR 
10 



THREE-YEA8 PR0G8AKS 
35D TEAB 



TOTAL 



IS ^ 


25 


25 


25 


2a 


2'* 






2 




2 


2 



TUO-YEAR, fOUg-YBAJ^ AUD WHGEE PBOGRAttS — 

STH TEAS 



1ST YEA& 


2(iD YEAE 


JBD YEAB 


4TH rSAB 


md 


la6 


143 


134 


1^8 


146 


146 


141 


158 


142 


128 


143 


156 


137 


121 


134 


158 


152 


136 


125 


162 


157 


15t> 


130 


163 


162 


154 


160 


160 


162 


160 


154 


160 


16) 


160 


158 




PHY SICXASS* 


ASSISIAMT AND 


DENTAL THl 


1ST YEAF 


2HD TEAR 


JRD TEAR 


4TH YEAH 


aO 


32 






aO 


39 






iiO 


35 






ai 


32 






43 


40 






^0 


42 






uO 


39 







6Ta YEAh 



TOTAL 
571 
581 
571 
570 
581 
615 
639 
636 
639 



TOTAL 

72 
7*, 
75 
73 
83 
82 
79 



Gi^ACUAIES 



15 

25 
24 
4 
2 
2 



GPAOtJATSS 
US 

l4l 

143 
131* 
125 
130 
160 
154 
158 



1/ CATA CBTAlKtD fBOn SCHOOLS CB FBOB CAPlTATIOH APPLICATIOH^ A3 FOLLOWS: ACADErtIC YEARS 197C-71 

1972-73 rROrtFY73APPLICATlCllS, 1973-74 PfiOft FY74 A f PLI CATiOH S , 1974-75 FFOfI FY75 APPLICATIONS, 1^75^76 FROft ft 197b . ,>?l ICAI lOHS 



AUC 1976-77 THPOUGH 197d-79 FBOft FY 1977 APPLICATIOHS, 
i/ HtJnBER OF REPEATERS INCLUDED IN PIRSl-YEAR EHROLLHEhT. 



39S 



ERIC 



?J>2 



399 



EilROLlREilt DATA 1/ 



V 9JI2ffgSITT OF fIttSaOSGil 



tCAOERXC f|i£ 

1970- 11 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
19711-75 ^ 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 <IST.) 



1ST tun 



2n0 YEAB 



THRBE-YE*& P605B*t1S 
3BD YEAH 



DEIITISTBT 



TOTAL 



GPAtL'ATES 

















ACAOtflIC TIAB 


1ST YEAB 


290 YEAB 


3HD YEAB 


**TH YEAB 5TH YEAB 6TH YEAB 


TOTAL 


<«BACnATES 


1970-71 


124 




1 U 


lid 


110 


<»66 


109 


1971-72 


12<» 




115 


112 


118 




1 18 


1972-73 


135 


( 


1)2/ 128 


1U 


103 


480 


103 


1973-7<» 


138 


( 


U)2/ I3it 


121 


112 


505 


1 12 


19711-75 


US 


( 


1)2/ 13a 


132 


119 


520 


1 19 


1975-76 


13U 




uU 


132 


132 


528 


132 


1976-77 


135 


( 


1)2/ 130 


132 


132 


529 


129 


1977-78 lEST.) 


13(1 




135 


130 


132 


531 


132 


1978-79 CEST.} 


134 




13(4 


135 


130 


533 


150 


























ASSISTANT AND 








ftCASEIIZC TfAB 


1ST YEAB 


2110 YEAB 


3BD YEAB 


UTH YEAB 


TOTAL 




1971-72 


60 




52 






112 




1972-73 


faO 




51 






111 




1973- 7M 


57 




5*» 






111 




19711-75 


59 




53 






112 




1975-7v 


60 




56 






116 




1976-77 


56 




56 






1W 




1977-78 (EST.) 


60 




60 






120 




1978-79 (EST.) 


60 




60 




4 


120 




1/ DATA OeiAXNED 


thOn SCHOOLS 


Cfc ?BC« CAPITATIOH 


APPLICATIONS 


AS FOLLOWS: ACADEMIC YEABS 1970-71 AND 1971-72 FfiOfI 


FY72 APfllCATIONS, 


1972-73 fBOn 


FY73 APPLICAIIOMS, 1973-7*1 fBCH 


FT7U APPLICATIONS, 197<*-75 FROf» fY75 APPLICATIOBS, 


1975-76 FfiOH FY 


1976 AfPLXCATlONS 


AUD 1976-77 THBCfJGH 19'»8- 


79 


PBCf! FY 1977 APPLXCATIOHS* 









2/ XURBEB or REPCAIEBS INCLUDED IN fIfiST-YEAR ENBOLLRi:NT. 



20 i 



ERIC 



400 



401 



EUaOLLHEMT DATA 1/ 



«EWCAL 0>I?8BSITI OF SOOTH CiWtllA 



ACAUBIC YEAB 
•1970-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7« 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7a (IST.) 

1978- 79 (EST.) 



ACADEMIC IIAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
1074-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



ACACEniC Y?AR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (iST.) 
1S78-79 (EST.) 



1ST YEAB 



2iiD XEAP 



THREE- tEAB P60GBABS 



3BD YEAB 



S3 
S6 
55 
^5 
53 
55 
54 



( 3)2/ 



50 




48 


49 


5^ 


53 


52 


53 


52 


55 




53 


54 


54 



IS? 



TEAS 

51 ( 
49 ( 



3)2/ 
1)2/ 



T«0-YEAB, roOB-YEAB ABO lOli^BB 

2BD YEAS 38D YEAB 4TH YFAB 

23 21 21 

SO 23 21 

48 23 
48 



PkOGliAHS 

5TH YEAB 



6XH YIAP 



1ST YEAB 



PHYSICIABS* ASSXSTAHT ABD DEBTAL THERAPIST PROGBABS 
2BD TEAS 38D YEAB 4TH YEAS 



TOTAL 



103 
153 
161 
160 
160 
162 
162 



CBa!;0A?SS 



49 

53 
53 
54 
50 
53 



TOTAL 
116 
143 
71 
48 



GHACOATES 

2: 

21 
23 
48 



TOTAL 



1/ DATA OBTAIhEC FFOft SCHOOLS 
1972-73 Fi<OH PY73 APPLICATI 

ARC 1976-77 TH8CUGH 1978-79 F60P fY i977 APPL ICATIOBS. 
2/ BUnBEB CP FcEfEAlEPS IHCLUUED IB PIRST-YtAP EBBOLLflEBT. 



402 



204 



403 



KHAiBf afCICAl CCUEGC 



PlI&OLLnEliT DATA 1/ 



ACAOffBIC YIAB 

1971- 12 

1972- 73 

1973- 7H 
l97*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



ACADB9XC Y£AB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- ,3 

1973- 7* 
9 711- 75 

1975-76 
,1976-77 

1977- 7^> 

1978- 79 



CIST.) 



ACnSllIC YfAK 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<» 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 <EST.) 



1ST ySAB 



2«D ySAB 



rHRHE-!fBAe PP0G8AHS 
3iD TEAB 



DEHTISTRY 



TOTAL 



GRADUA'xlS 









TEAB, rOOB-YEAE 


AlfD LOBGEB 


yEAB 




ZnV TEAF 


3PD YHAP 


*»TH IfEAF 


38 ( 


1)2/ 


43 


38 


35 


42 ( 


1)2/ 


36 


46 


35 


43 ( 


2)2/ 


<I3 


33 


41 


«2 ( 


1)2/ 


4j 


41 


35 


48 ( 


7)2/ 


42 


44 


28 


47 ( 


5)2/ 


38 


39 


34 


53 ( 


8)2/ 


43 


33 


46 


58 




41 


43 


40 


51 




58 


41 


43 



5TH lEAB 



6TH TEAR 



TOTAL 
154 
159 
160 
161 
162 
158 
175 
162 
193 



G3ACf)A7£S 
36 
35 
41 
35 
34 
34 
39 
40 
45 



1ST YEAR 



PaVSlCIAHS* ASSISTANT AUD DCIITAL THEBAPXST PB0G2AHS 
ZnD YEAF JRD YEAB 4TK YEAR 



TOTAL 



1/ DATA OEIAIMED rSOM SCHOOLS CB FBCB CAPITATiCH APfLICATIOKS AS EOLLOKS: ACADEfliC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FBCH PY72 APPLICATIOliS, 
1972-73 FBOfl rY73 APPLICATIONS, 1973-74 FBOfl rY74 APPLICATXOHS, 1974-75 PPOfl FY75 APPLICATICHS, 1975-76 EBOH FY 1976 AFPIICATIOSS 
Awe 1976-V THRCUGH 1978-79 FiCF FY 1977 APTLICATIOHS* 

2/ aOWSER OP REPEATERS IHCLODED IN FIRil-YEAF EHROLLMEST. 



ERIC 



404 



405 




EHROLLHIlit IXhtk 1/ 



OimBSm OP TEW ceiiteb heaitb SCIEV 



DEHTlSTBf 



ACfDERlC YEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7*^ 
19711-75 t 

1975- 7«^ 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



ACADERIC YEAB 

1970- 71 

1971- 72':* 

1972- 73 

1973- 7^ 
197a-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



ACftDEHlC YEA? 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197a-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



THRBE-YEIR PROGRAflS 



1ST YEAB 




2fiD YEAH 


3BD YEAB 


ia8 ( 


2)2/ 


iai 


122 


153 ( 


4)2/ 


135 


139 


157 ( 


3)2/ 


187 


138 


156 






ISO 


156 




153 


181 


156 




152 


,165 


159 i 


3)2/ 


153 


159 






159 


153 








1«i9 



TOTAL 

ail 

a82 
<*95 

a9A 

«7J 
(171 
312 

1,9 



GRADUATES 
120 
130 
135 
V45 
1«3 
186 
157 
150 
155 



1ST YEAB 



T«0-YEAB, rOUa-YEAB AMD LOMGEB PPOGBABS — 

2KD YEAR 3RD YSAB 4lB YEAB 3TH YEAR 



6TH YEAR 



TOTAL 



GrAiyATES 



156 
156 



1ST YEAB 



156 

PHYSXCIAHS' ASSISTANT AKD DEMTAL THERAPIST P^GBABS 
2ND YEAR 3ED YEAB **TH TEAS 



156 
312 



to: 



1/ DATA OBTAINED FROB SCHOOLS OB FHC9 CAPITATION APPLICAn'oNS A3 FOLLOWS: ACADEBIC YEARS ^^'^^^-'I'^^^'Vll^i^^^^^^ 

1972-73 rSOrFY73 APPL^ 1^73-7tt FROR FY7a APPLICATIONS, 1974-75 FROB FY75 APPLICATIONS, 197^-76 F^OB FY 1970 knilQhTlOnS 

AND 1976-77 THPCUCH 1978-79 FFOB FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ NUR9FR OF REPEA7EPS INCLUDED IN FIRST-YEAR ENROLLBENT. 




40G 



^06 



407 



ENRCLLncNT DATA 1/ 



KioBiixc tun 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74* 
l97i:-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 70 i»ST,) 
1976*79 ilST.j 



197C-^'1 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
l97«-75 
1975-76 
1976 -77 

1977-78 (EST.) 
1978*79 4£ST.) 



1971*72 

1972- 73 

1973- 7J* 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (£ST.) 
197a-79 «£5T.) 













4 


tST TEAS 


2nd Y£AH 


iFO YEAR 




TOTAL 


rC 1 nil ITFQ 
n U V A i CO 


130 












130 


I2i* 










130 




^4 




37d 


124 


129 




11U 




366 


1 14 


* 130 


132 


132 








129 


129 


US 




J 7 J 


1 3<) 


IdO 


129 


129 




396 


129 




T«0- 


YEAH, FOUB^YEAP 








1ST TEAR 


2hd YEAF 


irD YSAH 


«<TH YEAS 5TH YEAE 6TH Y£AB 


TOtAI 


GPADUATES 


105 


95J 


96 


99 


^ 398 


97 


105 • 


10*; 


^6 


93 


jyo 


93 




102 


10 3 


93 


298 


94 






10 2 


101 


203 


203 




- Physicians 


• AS3::5TANT AND 








I^T YEAR 


2ND YEAF 


3FD YFAF 


^tii YEAR 


TOI AL 





1/ DATA CelAIhEu FFO« SCHOOLS Oft FPC?^ LAFIIAIlUN A PP L IC A TlOJi^ AS FOLLOWS: ACAD£*5iL Y£A.'<S 1970-7 1 AND l9n-72 FfiC^: FY7^ APPLICATIONS, 
1972-73 FftOft FY73 > PLICAIIuNS, 1^73-7** P30« PY APPlICAXiONS, 1'^7u-7'-i :-0H FY 75 APPLICATIONS, 1975-7^) FFO« ^Y 1V76 APFLICATICNS 
AMC 1976-77 THRCUGh I97b-7v Ff-CK FY 1:^77 APPLICATIONS. 

2/ KtfibFP CF ;itE>lERS INCLJi'ED IN flPSI-^EAr F N rOi^L c N T . 



.^0 7 



40S 



EMBOLIHEKT DATA 1/ 



ovmtsm or iius health sciekce cts 



DEVtlSTSir 



ACAOKHXC 1rE»B 

1970- 71 

1971- 72 I 

1972- 73 
1973* 7<i 
197%- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST*) 

1978- 79 <IST*) 



ACADBHXC YSAB 

1970-71 

1^71-72 

1972- 73 

1973- 74 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST*) 



ACACE0IC tlh 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7« 
197tt-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (?ST.) 

1978- 79 



(£5T. 



1ST YEAH 



2IID YEAH 



THFEE-YEAR P50G8A«S 



3EC YEAfi 



TOTAL 



GpAi>OATES 



'YEAR, POUP-YEAP AUD LOUGSR 



1ST Y2AB 


2KD YEAB 


3HD YFAB 


4TH YEAB 


100 


96 


90 


92 


108 


99 


94 


96 


124 


107 


98 


94 


124 ( 1)2/ 


122 


108 


97 


124 


123 


122 


108 


724 


122 


119 


125 


124 


124 


12 1 


120 


124 


124 


120 


125 


124 


124 


124 


123 



PBOGBAWS — - 

5T8 YEJ^fi 



618 YEAB 



TOTAL 


G&*.DU&TZ$ 


386 


92 


J97 


96 


423 


94 


451 


»7 


477 


107 


d90 


125 


48^ 


120 


493 


la:^ 


49 S 


123 



1ST YEJLR 



PHYSICIANS' AS5iSTAi*T AHD DENTAL THEEAPI3T PF0G8ARS 
2ND YEAS 3F0 YEAB 4TH YEAB 



TOtAL 



V DATA CBTAINED FROf! SCHOOLS CB fPCH CAPITATiON APPLICATIONS AS f<^^^^«^^ ACADEMIC YEASS 1^7^^ 

1972-7? FBOfl PY73 APPLICATIONS, 1973-7U PBO?* fY74 APPLICATIONS, 197t-7S fhOH FY75 A PFLiCiTIONS, FFO. 



1971-72 F8C« Fi 7^ A? i* LICATIONS, 
?{ 197t> ArPllCATICNS 



ANL 1976-77 THROUGH l97o-7S FFC» FT 1977 APPLICATIOli^. 
2/ NU»<6EB OF ftrPEAlEPS INCLUDED Ih" flBST-YEAP ENPOLL«£NT. 



410 



20d 



411 



ENEOLLrtElIT O&TA 1/ 



iCADCHK YIAB 

1971- 72 

1972- 7^ 

1973- 711 

1974- 75 

1975- 76 
1976*77 

1977- 7a (EST,) 

1978- 79 (EST.) 



0«2YBBsify or rixks Htkitu sciexce cxb 
acA&xmc TEift ist teai 

1910-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 711 
197II-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7S ItST.) 

1978- 79 CIST.) 



DEHTISTBY 



1ST XtKB 



2hl> ¥EAB 



T88EE-YEAE P80GRAHS 
3fiD YEAH 



TOTAL 



GFADUATES 



TtfO-YiAfi, FOUB-YEAR AUD LOIiGEB PBOGEAHS 

5TH YEAR 



ACiOISiC TIAB 


1ST YEAB 


2»D YEAB 


3BD YKAB 


4tH YEAB 


1970-71 


16 






1971-72 


16 


14 






1972-73 


32 


16 


15 




1973-711 


32 


32 


16 


14 


197%-75 


34 


32 


30 


16 


1975-76 


152 


32 


32 


29 


1976-77 


151 


146 


35 


28 


1977-78 CIST.) 


152 


151 


139 


30 


1918-79 (EST.) 


152 


152 


151 


139 



6TH YEAR 



PHYSICIANS* ASSISIAUT AND DEHTAL TriEBAPIST PBOGBAfiS 
2U0 YEAR 3«D YEAB 4T8 YEAR 



TOTAL 
16 
30 
63 
94 
112 
245 
360 
472 
594 



GSACOATES 



14 
16 

29 
29 
30 
139 



TOTAL 



1/ Oklk OEIAIHED FBOn SCHOOLS CR fBCH CAPITATIOK APPLICATIOHS AS FOLLOWS: ACADEMIC VEABS 1970-71 AND 1971-72 FBCH fyJ2 APf LlCATfOHS, 
19?2-73 rBO« rY73 APPLICATICHS, 10/3-7U PROH FY74 AFFLICATIOHS, 1974-75 FPO« FY^'S APPLICATIOHS, 1^75-76 FROH fY 1976 APFLICATIOHS 
Ave 1976-7-.: IHFOUGH 1978-79 FPOft FY 1977 APPLiCATIOSS . 

2/ «aH5E!» CF BEP5ATEBS INCLUDED IN PlBST-YEAfi ENFOLL'^EHT. 



^09 




412 



4lX 



EHBOlLHEiT DATA 1/ 



fXBCIiU CCflROiHEAlTH ONlfgHSItY 



DBmSTRY 



ACACI9IC HAS 

*971*72 
;972-73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (fST.) 

1978- 19 iEST.) 



ACACERIC TIA8 

1970- 71 

1971- ^2 
197 U 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- ''6 (EST.) 

1978- 79 (ESTO 



iCiCElIC YEAB 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
W74-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST,) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAB 



2IID YEAH 



THFSE-YEAR PBOGBAHS 
380 YEAH 



TOTAL 



GitADUATES 



1ST YEAH 
100 
100 
110 
110 

111 { 

110 
110 

nc 
no 



1)2/ 





YEAC, F0UB-YtA8 


AMD LOSiEF 


2liD YEAB 


3BD YEAB 


4TH YEAB 


93 


77 


75 


99 


91 


77 


100 


98 


90 


111 


101 


93 


109 


114 




111 


107 


1 U 


109 


111 


103 


1 10 


108 


112 


109 


109 


110 



PBOaRAHS — 
5TH YEAB 



6TH YEAH 



TOTAL 
345 
367 
398 
U15 
428 
442 
4 38 
440 
438 



GRADUATES 
75 
77 
90 
93 
94 
111 
106 
110 
108 



1ST YEAS 



PHYSICIAKS* 
i^MD YEAB 



ASSZSTAUT AUD DEHTAL THESI^IST PBOGBAnS 
3nD YEAR 4TH YEAB 



TOTAL 



AiC 1976-77 ^IHBOOGH 1S70-79 PBOH FY 1977 APPLiCATIOHS. 
2/ HOBBEB Cf BIPEAIEBS IHCLODED III FIBST-YSAB EHBOLLHEiT . 



414 



415 



WIYtSSlft OP UASBtfGTOl 



CEHTtSTSY 



ltlO-71 
1971-72 
fS72-73 
1913*7% 
197**7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (1ST*) 
1975-79 {ISTO 



acidehic ye&b 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
t973-7«l 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7S (ISTO 

1978- 79 (tSTO 



ACICIfllC Ylia 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197*-75 
1975-76 
191'>-77 

1977- 78 (IST.) 

1978- 79 (ESTO 



1st YEIH 



2liD Y£i8 



3R0 YSA& 



tOT*L 



GPADUATES 



TMO-YEAB, ^OOB-YEAR AND LOHGEB PB038Af!S - — 

5TH YEAS 



YEAS 


2liD YEAB 


3PD YEAB 


UTH YEAB 


t$3 


82 


77 


76 


SH ( 


1)2/ 83 


82 


71 


92 


85 


82 


81 


9<l 


91 


86 


79 


95 


95 


92 


86 


96 


92 


96 


90 


102 


101 


92 


95 


100 


102 


101 


92 


100 


100 


102 


101 






ASSICTAUT ABP 


DEMTAt TH 


' YEAB 


2liD YEAF 


3BD YEAS 


UT'i YEAB 






23 


25 



6TH YEAE 



2H 



23 



2k 
2M 
19 
2M 
24 
2M 



23 
21 
24 
18 
23 
24 



TOTAL 
318 
320 
340 
350 
368 
376 
390 
395 
403 



TOTAL 
48 
47 
47 
45 
43 
k2 
47 
48 



OHADUAtES 
75 
71 
81 
78 
85 
90 
91 
92 
101 



«y n^Ti /^»i>ftti.<n w^r^u Qrunni <: ra FSnM CAPl^ATIOH APPLICATIOHS AS POLLOIIS: ACADEftIC YEAfiS 197«-71 AUD 1971-72 PPOf? PY72 APPLICATIOIIS^ 



AMD 1976-77 THfiCUCH 1978-79 FBOh :t 1977 APPLICATIOBS- 
2/ BOHBEB CF REPEATEBS I«CLUOEC IH FiBST-YEAB ENROLLH^BT. 



211 




41C 



rvtoLifiEit Dm 1/ 



vest fX»GZr^A Oilf iiSXTT DMTlSTit 

tHHBE-T«W PBOaiAHS * 

iCAeVSXC TfAi 1ST YEAS 2iD TSAit 3BD TEAB TOTAL GBACOATES 

1970-71 

1f71-72 

lt72-73 

1973-7* 

197«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7S (1ST.) 

1978- 79 (EST«) 











'YEAS, POaS-TEAB 


ABC LOVaEfi 










ACA0EBIC TEAK 


1SI YEAB 




2iD TEAS 


3BD TEAB 


<ltH TCAB 


5TII TS^B 


6TB TEAS 


TOTAL 


GBADOATES 


1970-71 


61 




53 


55 


«I9 






218 


*9 


1971-72 


61 




58 


55 


54 






228 


5* 


1972-73 


61 ( 


1)2/ 


61 


56 


55 






233 


55 


1973-711 


61 




61 


6<l 


51 






237 


51 


197%- 75 


65 i 


3)2/ 


57 


61 


62 






2*5 


62 


1975-76 


63 ( 


1)2/ 


62 


59 


56 






2«0 


56 



1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 









ASSISTABT ABD 






ACiCiRiC TfAB 


1ST TEA 8 


2B& TEAS 


3BD TEAB 


*TH YEAB 


TOTAL 


1971-72 


27 


2a 


23 


19 


93 


1972-73 


26 


25 


23 


22 


98 


1973-7* 


26 


25 


24 


22 


99 


197*-75 


27 


26 


2<i 


2* 


101 


1975-76 


28 


2* 


23 


24 


99 



1976- 77 

1977- 78 (1ST.) 

1978- 79 (EST.) 



1/ DATA OBTAIBIO ESOP. ..-.vLS OB FBOB CAPITATIOli APPLICATXOBS AS FOLLOWS: ACADEHXC TEAIS 1970-71 AUD 1971-72 fSOfl rt72 APPLXCATIOBS , 
1972-73 rSOB rr73 APPLICATICBS, 1973-7* fBOB fT7* Af PLICATIOBS, 1974-75 ffOH n75 APPLICATIOHS , 1^»75-76 fPOfl lY 1976 APPLICATIOBS 
ABD 1976-77 THBCUGH 1978-79 fBOB FY 1977 APPLICATIOBS . 

2/ BOnBES OF BEPEATFRS IVcLUDED IB FIfiST-YEAB EKBOLlREVT, 



41S 



419 



EVitOUHElIT DAU t/ 



^ lASQOmt OHYEIISITY 



IS 70- 71 
1971-72 
1t72-7J 
1f73-7* 
lt7ll-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7« (ISt.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAa 



2ftD YEAB 



THftEE-YEAS PROGSA^S 
3FD YEAB 



DEHTXSTSY 



TOT A I 



TIIO-YEAR, POOF-YEAB A)ID tOH3EB PROGFAIIS 



GBACUATES 



Acmazc f£At 


1ST TSAB 


2KD YEAB 


3B0 YEAR 


«4TH y^AB 


5TH YEAB 6TH YRA8 TOTAL 


GRADUATES 


1970-71 


127 


119 


113 


106 


465 




1971-72 




119 


116 


109 


U71 




1972-73 




127 


115 


115 




115 


1973-711 




139 


125 


111 


512 


ni 


19711-75 




138 


138 


122 


535 


122 


1975-76 




135 


137 


131 


5ao 


137 


1976-77 




135 


139 


130 


5«ll 


I3ii 


1977-78 C£ST.) 




137 


135 


139 


5*8 


139 


1978-79 (EST.) 




137 


137 


135 


556 


13S 



ACmniC YEAB 


1ST YEAB 


2hD YEAB 


ASSISTAUT At(C 
3R0 YEAB 


DEKTAL THEBAPISt PPOGBARS 
4TH YEAB 


TOTAL 


1971-72 


au 


68 


48 


30 


190 


1972-73 


58 


68 


75 


40 


24 1 


1973-7^ 


106 


80 


72 


45 


30 3 


197%-75 


82 


82 


79 


42 


285 


1975-76 


84 


85 


84 


50 


30 3 


1976-77 


82 


82 


82 


50 


296 


1977-78 (EST,) 


d<t 


80 


84 


69 


317 


1978-79 (EST.) 


84 


84 


80 


84 


' 332 


1/ DATA OETAIMED 


FSOH SCHOOLS CB 


FBCn CAPITATIOM 


APPHCATIOHS 


AS FOLLOHS; ACADEHIC YEABS 


1970-7 1 AND 1971-72 FECf! FY72 APPLIC ATIOHS, 



1972-73 F80H FY73 APPLICAT ICMS, 1973-74 FBOH FY74 Af PLICATIOHS, 1974-75 FEO?l FY75 APPLCCAtIO«IS, 1975-76 FPOfl FY 1976 AfPLlCATlOHS 
AVC 1976-77 THBCOGH 1578-79 FFOfl FY 1977 APFLiC»TJONS . 
2/ HOnSEB CF BEPFAtEPS KCLUDEC IM FIBST-YEAR FMBOLLWErf. 



ERIC 



420 



421 



ENROLLnSHT DATA 1/ 



U»I?EPSITY OF EUERTG HICO rtSD SCI CASPUS 



THPEE-YEAfs PPOGRA'' 



DEHTISTR/ 



4CACESIC YfAE 
197C-71 

1971- 72 * 

1972- 73 

1973- 'i 
197a-75 
1975-76 
1^> 76-77 

1977- 70 (SSTo 

1978- 79 (EST.) 



lEkll 



2N0 YEAP 



BRD YEAR 



lOTAL 



G? ACHATES 



rt^lO-YEAh, POJJP-YEAtt AND LOHGSh PEOGP^JIS 



ACACESIC YrAr 


1ST YEAS 


2ND 


YEAR 


JPD j'EAP 


1970-71 


^0 




39 


33 


1971-72 


40 




uO 


uO 


1972-73 


50 




39 


3d 


1973-7tt 


S6 




50 


3d 


197U-73 


oO 




50 


5« 


l975-7»> 


Ob { -ijZ/ 




5C 


U9 


1976-77 


f5t> ( ^)?/ 




60 


48 


1977-70 (tST.) 






62 




19?e-79 {E5TO 


6 a 




6^ 


t>1 






?.-^Y3I 




ASSISTANT 




l:.T ^tAr 




YEA.R 


jPD YEAP 


1971-?: 










1972-7 5 






13 




'9 7 3- m 


,9 




la 


r 


197U-7= 










lV?'^-/6 






1u 





19 ?6-?7 
19 W-?'^ 
195ti*?9 



4TH YEAS 

32 
32 
39 
38 
35 
53 

/ 49 
51 

5a 



4TH iTEAF 



5TH YEAF 



6TH YHAB 



TOTAL 


'^F^ :UATES 


N4 


J 2 


152 


3^ 


16e 


39 


132 


37 


199 


35 


218 


53 


223 


ut> 


236 


51 


2'4S 




TOTAL 












75 




92 





1/ DATA fJtZKlhtl' FrOfl ^-;:^0L:> CP FPGtt CAPITATION APPLICATION:; AS FOLLOWS,' ACADEliC YEAHo 1970-7 ? kHl MI'-T^ Fi-^». fi?^ \ P f L I r AT 1 0 SS, 

197,-7] Fi«v". fv73 APPIICATIOSJ, 197 3-74 Fi^Ofl fY74 A PPLI C AT I0S3 , U7w-75 FROfi FY?*^ A PP I a C A T i C N5, f--* Fi 19;e> M F L I.'A * CKS 
i^HZ 197^.-77 l.-inCIJ^Jn i^?b-?':^ FrC 1977 APPLICATIONS. 
s,j«>c'v ,sv -Er^ATfr-^ m IJOED IN F I ?• f - Y t A R ^ N PO LL E»iT . 



423 



ERIC 



5U«BAHt BMPOtlSEHT 0*T*: OPTORSTPY 1/ 



ACAOERIC VE&H 


1ST Y£*8 




2hD YEAB 


380 YEAR 


UTH YEAB 


STH Y,t*1^ 


6T : YEA^ 


TOTA 1 


GRADUATES 


1970-71 


68^ 


/ 
% 


1)2/ 


723 


694 


biO 






2, 83 1 


528 


l<l71-72 


906 


t 
x 


5)2/ 


dO- 


69ti 








3, 09t# 


683 


1972-73 


1 00«* 




6 ; 2/ 


3^3 


77d 


688 






3,313 


688 


1973-71* 






<*}2/ 


9 39 


810 


79a 






3,532 


79(1 


197«*7S 




( 


10 ' 2/ 


9 63 


SO a 


809 






3 , 70i* 


o VV 


1975-7fc 


1,04;9 


1 


2 J 2/ 


1,039 


950 


906 






3, 9t*a 


905 


1976*77 


1- <07 


1 


2} 2/ 


^#02^ 


972 


923 






4,031 


920 


1977-78 iEST.) 


1 . 1«*0 






1,07^ 


1,0^5 


932 






4, 22 1 


980 


1978-79 {EST.; 


1, 115 






1,lOw 


1,064 


1,028 






4, 311 


1,026 


1/ Ditl OEIAlliED 


FSO* ?ChOOLS 


eg Ff'C?! 


CAPiTATIOH 


APPLICATIOHS 


A3 fOllGUS: 


J^CADl'<IC YEA2S 


197^-7 1 kHl 


1971-7: FiCK 


fY72 ^PPLICJ 



1972-7 3 PaOB fY73 A?r ICATlChS, 1973-74 FfO« FY7^ A f t LI CATI OV 5 , 197h-7S fr')« FY75 APPLICATIONS, 1975-76 f?OA fY 1976 A f tl ICAT lOHS 
kUL 1976-77 IriFOOGn l'57o-7' r.'.0'» FY 1977 AP PLI'ZAX lubS . 
2/ KOrtdtfi CF PIPEAIE?'- iSCL'JDED I!i FIF3I-Y2AP ENFOILKEMT. 



i2:: 



ERIC 



42u 



FIGURE 4. SELECTED ENROLiriENT OflTfl FOR ALL SCHOOLS OF OPTOMETRY 

flCflOEMIC YEARS 1970-71/1981-82 



1*200 



MOO 



too 



•00 



700 



800 \ 




73-74 74-76 76-76 

FIRST-YERR EMR0LIHENT8 
76-77 77-76» 76-79« 

ORROURTCS 



• ESTIHRTEO 

♦ 6R8C0 ON RflTIOt 0Rft0URTE8C 1676-79) / FIR8T-YERR £MR0LLnEHT8( 1676-76 ) 
HULTIPLIEO 6Y FIR8T-tERR EHROLinEHTS IN flCROEHIC YERR8 1976-77 
THROUOH 1976-79* RE8PECTIVELY . 



tflXfttSXTl OP aL.BASA IB SXiriI«€»ll OPTOBZtBT 





1ST XBII 




2110 XEAB 


3BD TEAB 


4TH XEifi 


5TH YE&B 6T8 tUM TOTAL 


uBJlDOATES 




20 




8 






28 






25 




14 


7 




46 




lf'J2*73 


24 




25 


14 


7 


70 


7 


If 11- 74 


24 




25 


25 


12 


86 


12 


if 7**?5 


26 i 


1)2/ 


24 


23 


25 


98 


25 


If 75- 76 


41 < 


1)2/ 


23 


20 


23 


107 


22 


lf7#-77 


41 ( 


1)2/ 


35 


20 


19 


115 


19 


1977*70 IBST.I 


(|« 


37 


33 


19 


133 


If 


1f7e-79 {fSTO 


40 




«4 


37 


33 


154 


33 



SOOTBIIV 


CAtirCBVIA 


COLLEGE OP 


OFTCRETBY 




ACADIRIC 


XEI8 


1ST XEAB 


' 2liD Xtkh 


38D "^^^^ 


1970-71 




69 


65 


1971-72 




69 


61 


58 


1972-73 




81 


60 


62 


1973-74 




91 


70 


58 


1974-75 




96 


86 


67 


1975-76 




96 


107 


dn 


U76-77 




96 


107 


105 


1977-78 


(EST.) 


9b 


94 


104 


1978-79 




96 


96 


94 



OPTOflETEY 

^Tir. TE48 5TH TEJ18 6TH TEAS TOTlL GFADOAtES 

52 245 52 

59 247 - 59 

57 260 57 
61 280 61 

58 307 58 
63 350 63 
84 392 84 

104 398 104 

104 390 104 



OHlfEBSITX OF 




dtB%lltX 








OPTORFTBIf 




iCADERIC TEftR 


1ST 




4iKD YEAS 


38D YEAH 


4Td r£4B 


5TH YEAB 6Tri YE*B TOTAL 


GRADOAIES 


1970-71 




58 


50 


52 


33 


193 


32 


1971-72 




57 


59 


45 


51 


212 


51 


1972-73 




58 


55 


58 


44 


215 


44 


1973-74 




58 


53 


53 


56 


220 


56 


1978-75 




64 


59 


55 


53 


231 


53 


1975-76 




64 


63 


60 


59 


246 


59 


1976-77 




04 


68 


59 


60 


251 


6*^ 


1977-70 (EST.) 




64 


6^ 


66 


59 


251 


59 


1978-79 (ISI.) 




68 


62 


60 


65 


25S 


65 



1/ DATA CfTAIUlD FBOW SCHOOLS CH PfiCR CAPITATiOM APPl ICATIOIIS AS FOLLOHS: AlAOEMC YEASS }<>70-71 480 1971-72 FBOH fH? APl^ LZCATIOIS, 
i97iI-73 EROa PY73 APPL ICA TlOHS, 1973-74 fSOft fY74 APPLlCATlOHS, 197t*-7^ FBOf! PT7S AFPLICATICBS, 1975-76 Ff-OH FY 19.7t, i Tf L ICAT lOHS 
inZ 197f-77 THBCOGH 1978-;V fBCP FY 1977 APPLICATICHS * 

2/ JIUR8EF CF PFFtAlEPS INCLUDEC IN FIBST-YEAB ESfiOLlnEHT. 



429 

42S 



EirsoLLKEirr data i/ 



ItlliOXS C0UE6E OF CPtOiieTSY 



If 

1ftt-72 

If 75-74 
lf1f-77 
If77-?il 
I978*7f 
« ♦ • • 





1ST ma 




2iD 


YEAB 


3RD 


YEAR 


4TH 


YEAR 




1i9 


( 


U2/ 




112 




91 




70 




135 


( 


*»)2/ 




127 




lOd 




as 




1S4I 


( 


5)2/ 




117 




117 




101 




151 


i 


1)2/ 




143 




106 




:i6 




1119 


i 


1)2/ 




1(*C 




UO 




103 




151 


i 


1)2/ 








136 




• 3d 




ISO 








U7 




1<I3 




134 




150 








Ida 




14 4 




143 




150 








US 




14 J 




143 


OlXf EBSITi 


BiOOISXifGTOK 


















1ST YUfi 




280 


rSAB 


3HD 


YEA 9 


4tH 


YEAB 




77 








(i1 




57 




49 




66 








69 




54 




57 




67 








63 




66 




S7 




6$ 








69 




58 




62 




69 








70 




69 




58 




69 








69 




69 




72 




69 








69 




67 




68 




69 








69 




69 




69 


(1ST.) 


69 








69 




69 




69 



STH YEAR 



OPIOHETEY 
6TH YEA8 



TOTAL 


GRADUATES 


4 12 


70 


455 


85 


489 


101 


S16 


116 


532 


103 


S70 


138 


574 


134 


581 


143 


581 


143 


TOTAL 


GRADUATES 


22i 


43 


246 


57 


253 


57 


258 


62 


266 


57 


279 


72 


273 


68 


276 


69 


276 


69 



If70^71 
lf71-72 
lf72-73 
lf7J-7« 
I974-7S 
If 75-76 
If 76-77 
1977-78 
If 78- 79 



5TH YEAR 



OPTOHFTRY 
6rH YEAH 



8111 ERULA8C COILEGE OF OPTOflETRY 



ACmniC YEAR 


1ST YEAB 




2liD YEAH 


3hD YEAR , 


4TH YEAR 


If 70-71 


64 






56 


US 


37 


1971-72 


71 


( 


1)^/ 


56 


* 5S 


44 


1972-73 


82 


( 


1)-£/ 


62 


55 


S7 


1973-71* 


82 






62 


64 


74 


1974-75 


90 


( 


4)^/ 


63 


62 


71 


1975-76 


/ 91 






80 


59 


68 


1976-77 


95 


( 


1)2/ 


7o 


84 


K 6U 


1977-78 (EST.) 


i7 






85 


76 


94 


1978-79 (1ST.) 


97 






89 


85 










• • • • 


0 0 m 0 m m 


m m m * m m 





5TH Ythh 



OPTOMETRY 
6TH YEAH 



0 m m 0 m m m 



# # • • • • 



TOTAL 
202 
226 
256 
^^82 
286 
298 
321 
352 
355 
» # # « 



GRADUATES 

/ 



/ 



A 4 
94 

34 



1/ DATA OETAIIIEL FROfl SCrfCDLS CR FRCft CAPITATION APPLICAIIONS AS FOLLOWS: ACADEfllC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FROft fY72 APPLICATIONS, 
1972-73 FROB FY73 APPLICATIOHS, 1973-74 FROft FY74 APPLICATIONS, 1974-75 FFOa F^75 APt'LICATiOHS, H75-76 FROB Ti 1976 A f FL ICATIOU S 
AUD 1976-77 IHFCDCH 1978-79 FROr FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ HOIIBER cr 8EFEATEPS IWCLaOEC IN fIfiST-Y£AR ENR0Llf!El4T . 



ERIC 



219 



43i 



EII80Lt«E!IT DATA 1/ 



sen STAtf COLIEGE OF 0PT08BTHY 



Acmaxc vi&a 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
19741-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 
• • • • 



1ST IfEia 

20 
25 
25 
26 

61 
6<4 

6<4 



( 1)2/ 



• • • • 



OaiO STATE ONIVEBSITT 

Acmnic y£Ag 

1970-71 

197- 72 

197^ 73 

1973-7« 

197II-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 {fST.; 

1978- 79 (EST.; 

• •••••• •••• 



1ST 



YEAB 

51 

56 

S7 

57 

57 

57 

07 

f^O 

60 



PACIFIC UlilVEHSIT/ 
ACADEMIC YCAP 
1970-71 
197^^7^ - 

1972- 73 

1973- 714 
l97<l-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7tt (£ST.) 
lS7e-79 (EST.) 
• •••••• I 

1/ DATA 



1ST 



itkh 
73 

73 
73 
73 
87 

<35 
o3 
d3 
d3 



( 1)2/ 



AND 1S7fc*77 IHFOUGH 1S7tt-79 PfcOH PY 1977 APPiiCATIOHS, 
2/ WURBEP CF nP?AlEPS INCLUDED I» FIRST-tEAH EilROLLHENT. 



CP 



2liD 


YEAR 


3PD YEAB 


4 1 11 


V V ft 3 

I b n n 


^TH YEAS 




20 












23 


Id 










22 


21 




17 






23 


22 




20 






39 


23 




22 






60 


"S a 
3" 










6U 


DM 




39 




• • 


• • • 


• •••••• 


• • • 




# • 4 • • • • 




YE Ai( 


3rD YEAS 


H 1 n 


V P ftO 

I b Ji r 


5TH YEAP 




U9 


al 




** 3 






50 


U7 




<I4 






52 


52 




*♦ J 






53 


5 1 




**9 






82 


53 




51 






93 


78 




52 






55 


S7 




51 






55 


55 




J / 






60 


55 




c. c 
J J 




• • 


• * • 


• • • • • ♦ • 






• •••••• 




YEAH 


3FD YEAB 


H 1 n 


V C 1 s 


5Trf YEAS 




69 


66 










69 


66 






• 




70 


69 




7 A 






69 


70 










60 


69 




^ Q 






81 


67 




68 






87 


80 




67 






83 


85 




81 






83 


83 




85 




• • 


• • • 


• • • • • • • 


• « • 


• • * 





OPTOHETPY 
6TH YEAP 



TOTAL 

20 
il5 
66 
86 
106 
1118 
186 
227 



OPTOBETRT 
6TH TEAS 



TOTAL 
19C 
197 
20<i 
210 
24 3 
280 
220 
227 
230 



OPTOHETHY 
6TH YEAF 



TOTAL 

2bb 
27 3 
282 
26"^ 
^9 3 
301 
317 
332 
33a 



GSADOATBS 



17 

20 
22 
23 
39 



• ••••• 



• • • • • 



GPADUATES 
42 

43 
49 
51 

52 
51 
57 

55 



• • • • 



GPAC'JATES 
57 
65 
7^^ 

68 
69 
68 
67 
81 
8S 

• • • • • 



43 



ERIC 



2 20 



433 



EilBOllflEBT DATA 1/ 



?EliPSYtfA»lA CCLU6E OF OPTOHETB^' 



0?TC«ETrY 



ACADEIIIC YEAF 


1ST XUB 




2ht) YSAfi 


3SD 


VEA8 




YEAS 


3Trf YEAR 


6TH YEA? 


TOTAL 


G?AD'JAT£3 




128 




106 




109 




86 






a29 


86 


1971-72 


128 




1 11 




100 




1 1 1 






u52 


111 


1972-73 


161 




1 19 




110 




^9 






ad9 


^9 


19 7 3- 7* 


141 i 


1)2/ 


131 




112 




109 






513 


109 


1974-75 


1<i2 ( 


2)2/ 


135 




l(«d 




1 12 






537 


1 12 


1975-76 


138 




139 




13i 




1a5 






S55 


1i4U 


1976-77 


Ud 




129 




131 




133 






531 


13a 


1977-7a (EST.) 


160 




143 




12b 




131 






56 2 


131 


1978-79 CHSI.) 


138 




150 




UO 




12d 






55 1) 


123 


SO0T8IBI CCLLEGI 


CF OPXOHBTBV 
















<J?TO«ETFY 




0^A0"A1E5 


ACADEflXC TfAB 


1ST YEAS 




2liD tlk^ 




YEA? 




VEA? 


OTH TEAfc 


bTrf ilhr 


TOTAL 


1970-71 


lilO 




1 U 




110 










406 


•45 


1971-72 


lui 




13: 




98 




109 






479 


1^:9 


1972-73 


150 




1 3^ 




120 




95 






500 


95 


1973-7M 


150 








133 




1^7 






SS6 


127 


197M-75 


150 




I4d 




U9 




132 






559 


130 


197S-76 


ISO 








165 




129 






58:^ 




1976-77 


150 




t ^' 




133 




162 






59S 


16C 


1977-7B (EST.) 


150 








154 




132 






578 


1 30 


1978-7^ (EST.) 


150 








1^0 




151 






583 


1u9 



OSIVEFSXtY OF rCUSlOli 



0?TO«FTFY 



ACADEHIC ¥£As 


13T YEAP 








4Th fLA? 


51 H. YEA? *>Th YiAr 


T^TAL 


1970-71 


65 








58 


oO 




23d 


1971-72 


OS 




5i 




5:i 


5i 




24 1 


197i-73 


72 




65 




5^ 


5s 




?50 


1973-74 


68 ( 21?' 




75 




62 


oO 




2b' 


1974-75 


68 




6*; 




72 






2b6 


1975-76 


06 




M 




57 


69 




3 


197f.-77 


100 




70 




65 


59 






1977-76 (fST.i 


103 




100 




72 


70 






1978-79 (?Si.) 


1D0 




ion 






72 




i 70 


1/ DATA OeTAIhEL 


fPO« SCHOOLS Op r- 


Oft ■ 


r iTATZON 


APTLICA 




AS FOLLOWS:' 


ACAj£«IJ ifkU^ 1970-71 AS^ 1 


*?1-7^ 


1972-73 FBOH 


FY73 \??llCkriOH3, 


197J 


- /4 r?on 


Ff?^ AFT 


i:CATl 




/ rrO« f I 7' U I'll ."ATiC 1y ^ 




kni 1976-77 THBCUGrf 197c>-79 FrO* 


¥\ 


1977 APFL 


KAT IONS 










2/ HMJ-IH? rf hll 


EATErS iNCL-JDED IN 


Fi?:; 













,J>Ai- J A 15 



^ 7 
?0 



FY ^:-7'i *i 



. at: ^h:., 



ERLC 



434 



221 



435 



■i'Ji] 



ERIC 



SUfl?!ABY ENFOLLHEHI DATA: rnAPBACY V 



iCACERIC YSAB 
1930-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7M 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



iEST,) 



1ST YEAR 
6,302 (102)2/ 



7 , l \> 1 
7,718 
8, 176 
8,521 
8,571 
8,M65 
b,aS2 
8,«3a 



(157)2/ 
(153)2/ 
(173)2/ 
(218)2/ 
(317) 2/ 
(267) 2/ 



2|jD ITEAh 
5,361 
6, 1 35 
6,901 
7,991 
8,329 
8,a95 
8,066 
b f ^ > 
b,069 



?BD fEAB 
(3U) 2/ '*#946 
(15)i/ 5,3t*a 
5, 86 4 
6,80 3 
7,66 1 
8,186 
3,065 
7, Oil'* 
8,018 



(15)^/ 
(33)2/ 
(t>l)2/ 
(7^.) 2/ 



UTH YEAR 
2,715 
2,857 
3,016 
3,333 
?,7i*2 
^,056 
a,3a9 
^,2a3 
3,96d 



5Tti YEAti 
Sed 
1,012 
157 
751 
831 
913 
1,0S0 
1,090 
1, 101 



6TH YEAf* 



75 a 
776 
7u0 



TOTAL 
2^, 352 
^2.ua9 
23,656 
27,05u 
29,0da 
30,223 
30,7t*9 
30,679 
30, 330 



GPaDUATES 
7u6 
0,900 
5,275 
b,0}6 

6, 88b 

7, u39 
7,933 
7,<i13 
7,805 



NOT.. THE ABOVE DAT* IKCLUDE ENFOLLBEHT IH ALL TiARS Of U^. AND 5 KEAS f»OGEA«S ADDITIONAL EPEAKLOVK? 
OF THE EHBOU.EK? IN ACArE«IC .'EAPS 1972-73 THSOUQH 197^-79 ARE PROVIDED BELOW. 

IcmSiC YiAi" ■ 1ST tEAS 21.D TEAS ^HD YEA« ,3^,,. 

10-12-73 7,^41* 6,^69 ^'i: il.wJd 

;;73-7« 8^03 6.03U ,3;^0« 

197(.-75 8. 850 7.b6^ b.«d9 2u. 560 

1975- 76 "'^'^ ''"^ 2«.1M 

1976- 77 8.i«5 ;*,^^0 7.616 2,^-32 
1S77-7« (EST.) 8.507 b.C3-. 7.5^0 ^,^^03 
1978-79 (EST. J '3.311 B.'^' 

|,iQUaiM.;._-L.Ii.iS.O, i.,,P_..-^IAB PPQ5Si«._AN^^ , 

197;-75 o.'21 ».«18 WW 

1975- 76 8.7.6 «.60 7.9 W J «5 

1976- 7 7 ^.^^89 "'O;' /02d '^''^^ 

1977- 76 ^ ^8^^^ ^^f, . . , , 

1978- 79 (5^:.) 6,^2-", ^'^^ 



FiaURE 5. SELECTED ENROLLMENT OflTfl FOR ALL SCHOOLS OF PHflRMflCY , 

flCHDEMIC YEARS 1972-73/1980-81 




75-76 



74-75 76-76 7^ -^7 

THlRO-TO'LftSr-yCRR -ENROLL., cNTS 
76-77 77 "a- 78-79» 
ORftDliftTtS 



77-78» 



78-73i 



79-80* 60-81* 



■ ESTIHRTEO 

♦ BflSCO ON R«TIOi tmftOU«TES( 1976 79) / THIHO-TO-LftST-YEftR-ENROLLflENTS 
n976-l977)HULTIPLIE0 BY THIRD-. 0-LftS VE^^R-ENROLLHENTS 
IN «CROEMIC TERRS 1977-78 THROuOH l9'Jd-79» RESPECT I VELr . 



ERiC 



ENFOLL«E>i: DATA 1/ 



lOEURIi OUIVEfiSITY 
JkCADBHIC tlk^ 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<» 
l97«-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST*) 

1978- 79 (EST,) 



1ST VEAR 


JHD YEA? 


3»D YEAP 


.0 


60 




99 


67 


b i 


110 


100 


bS 


1 JO 


1 


7 5 


121 


101 


121 


\22 


10 


127 


1^8 


11i 


89 




i1 


1J1 




71 


\'4 4 



4Td YEAP 



5Ti YEAR 



FHARBACY 
€TH YEAR 



. y i A 1. 


GBADUA15 








35 




dC 


1 1 
J J J 


^5 




113 


339 


159 


329 


107 


352 


131 


3aS 


li^i* 



SARPOBD UHIVEPSIIY 
ACADEflXC YfAH 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197U-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 7d (SSTo 



1ST 



YEAB 




2ND YEAB 


3?D YEAB 


su 






69 


72 






57 


90 ( 






ul 


109 




7t 


5fi 


1 30 ( 


d) ^/ 




n 


120 ( 


5)2/ 


122 


52 


12o ( 


\ 


11:* 


5*4 


130 




123 


75 








9 6 


ilk If 




: *# J r E ;^ - 


J PL Y£An 


dU 




•5S 


f> ^ 


o7 




n 


€ 3 


( 




at. 


73 


101 ( 




10^ 


7 1 


9b 




d9 








9 1 


5b 








5 b 




5^ 


' 7 3 










• • * 




«•*•••• 


• « » • * 



c*Tri YEAB 



5TH YEA? 



t^HAFSACY 

6Th Y£Ar! 



■^OTAL 
170 
170 
201 
2«3 
28 3, 
29U 
101 
329 
3tt9 



^PAD'JAiES 
65 
63 
59 
55 

dl 
102 

no 

1 15 



USIVEpS 
ACADEMIi 

1970- 71 

1971- 7/ 

1972- 73 

1973- 7a 
197^-75 

1975- 7f) 

1976- 77 

1977- 7d 
197d-79 
• * • • 

1/ DATA 

1972 
A^L 

2/ h'lf^? 



ITY f^F 
YJ Art 



AJ- IZCNA 



in: 



ilii 1 £ A fi 



t-rfAH^.ACY 



(EST,) 



OITAIH 
' 1 : F P tj 
197^' -77 



port > 

CUGH 



CriOuL 
PLICA 



FFC« :APITAT10S APPLICATIOKb AS 
TICN?, W7i-7a FPJ'I FY/'i APPLICATIOS 
P^O* 1'.W7 A?i LiCATlONS.. 



• • • • • 

f 0 L ;.o 
s , 7 a - ? 



T'^TAl 


;j^a:.'ja:e 


2l J 


b^ 


2^7 


bO 


2^.5 


70 


2 N 


71 


23l 


d3 


2b d 


9'i 


^31 


77 


lyb 


70 


1? } 


c f , 


• • • • • 


• • * • • 



AJAOEf* 

. Fro* 



I. YEA PS 

pr?5 AP? 



ICAT1-».S, 19 

,s Y ; A'' ^ ^ 



1971-7. 

7'- 7b F? 



I K A 



Af y-lI'.AX I0N3 

'r .-A I ^ , 



EKLC 



441 



LATA 1/ 



flVIVEfcSlTlf OF ARKANSAS HiDICAi CHHKF 



PKAS^ACf 



sviiv&nAW SC.AP 


1st ^BAfi 




4: H D YEA? 


j=D YEAf 


•♦Trt YEA? 


'jTn YiAr- 


tTH YEAr 


TOTAL 


1970*71 






46 












f jr f 1 # ♦ 


1 






u 7 








151 


1477* 7 ^ 


V C 




59 










167 




6 ^ 




57 


S9 








176 


197<*-75 


65 ( 


2)2/ 


63 










133 


1975-76 ^ 


6 3 




<5»5 










195 


1976-77 


62 ' 


^)^/ 












12a 


1977*78 (1ST.) 


72 




',4 










137 


1976-79 (EST.) 


70 




7 










2C 1 




















Ulll¥»BSITy 01 CMlfOhHIk SAH FfeAhC: 


:>C 0 








r rf A P ?! C Y 




ACADEMIC YEAP 


1ST YEAH 




N I; ^ r A !■ 


j i. ^ • • A 


w T n YEA? 


ST^. YEA^ 


^TH YEA= 


T';TA L 


1970-71 
















3^* ^ 








97 










351 


1972-73 










7o 






3f ) 


1<»73- 7(1 


10^ 




100, 




d7 






377 


197U-75 


106 




102 


9o 


94 






ib3 


1975-76 


1C9 




10:> 


^ 7 


'i\ 






^^2 


1976-7 7 


10^ 




1 0«* 


, 7 


HI 






u0 7 


1977-7(3 (£ST,^ 


120 




1 1 ' 


T* 0 








U 1 ^ 


9ific/y {to * » i 


1 ' 






10 D 








3 -» 


UlilVEFSITY ^'F ♦ 














riAr*<* C : 




^CADS^ZC 






^ j» ' / r " 




^ " H /EAR 


ST'* i r ^ = 




TOTAL 


1970-71 


1 12 






10 ^ 


10b 






430 


1971-72 


14.H 




10 ^ 


1 I 1 


9 3 






i4-4 5 


1972-73 






1 1- 


* ' 3 


1 1^3 








197?-7U 






1 ^' 


\ ^ U 


1 i5 








197tt-7S 


r 0 




i >4 > 




1 1 






5 3*" 


1975-76 






1 


' ^ ' 


1 i 








1976-77 






1 .7 


1 ^ ^ 


U 1 








1977- 78 






1 ,^ 


^ 1 


U 3 








1978-79 


1 ^ 




1 
















• • • 


• ••••• 




• «•••• 


• • t • • • 


• ••••• 


• • * • 


1/ OATA OrlAlScT 




r ? Fr 


Lf. ^AMT^ri', 




A^ ^ mow 3:. 




J 1V70-7 1 AN 


L ' M- 72 


1972-7 J ?? Jl 






1 ^ 7 j> - 7 ti r - > " 


f w - A r r : I : ^ r 




f r j*^ r <7'» A? 




1W^ F 


kHd 1^. ?^-/ ' - 






r ^.77 A P ; 


ATU'S.S. 
















^ . ^ :? : ; » - 








1 _' : L t F * ^ 


i S r I 1 * ^ 



GFAD^aifS 
49 
i*7 
50 
57 
59 
t>4 
63 
65 
61 



r-AD'JAIES 
d5 
79 
73 
!J7 

^1 

97 
^3 

9-J 



' AL'JATE3 
120 
99 
1 Itt 
13^. 
1 19 
123 
1^3 

144 
I4a 
• • • * « 

; = r I o .r Is 



ERIC 



44£ 



44 



EHROLLMENT DATA 1/ 



0»lfEaSITlf OF IHE PACCPIC 



ACAOeniC YEAH 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
l9 73-7« 
19711-75 
19 75-76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 



:ST YEAR 
liu 
16a 

135 
197 
206 
205 
ill* ( ^)2/ 
200 



( 1)2/ 





If E AE 


J r J t t A B 


uTH YEAR 




! 10 


u y 
o I 


* U w 




4 no 
1 }y 




99 




1 o7 


1ft ") 
IV ^ 


99 




180 


178 






160 


200 








20 3 






190 


217 






20^1 














2ND 


Y £ A? 


3RD I t A F 


u 1 H YEAR 




37 


U 5 






u3 








37 








Vi 


316 






5 \ 


60 






56 








60 


50 






S2 


5b 













5T3 YEA? 



J>HAB«ACy 
6TH YEAP 



TOTAL 


GRADUATES 


a06 


100 


a7i 


100 


553 


200 


555 


192 


586 


198 


606 


196 


621 


202 


585 


200 


570 


195 


TOTAL 


Gi'ADUATES 


124 


42 


123 


35 


157 


38 


157 


38 


171* 


56 


172 


U9 


175 


50 


190 


56 


2^2 


62 


TOTAL 


I^AD^UIES 


III 


66 


22'^ 


7a 


it, i. 


67 


2«0 


56 


276 


95 


28 3 


72 


JOa 


9a 


102 


^9 




9a 



*JIII¥EBSITY OF C0LC9ADO 



i*CAOEHIC YFAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
19714-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 



1ST YEAH 



STn YEAE 



PHAHFIACY 
6TH YEAR 



a2 
u5 
91 
60 
63 
o7 
b5 
72 



1) 2/ 
3)2/ 

2) 2/ 

3) 2/ 
5)2/ 

2/ 



UmVEFSITY CF CCNNiCTICU 
ACADEMIC YEAR 1ST 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7« 
197W-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (Bsr.) 

1978- 79 (Fr:.) 

1/ CATA OBIAINEO Fffjn SCHOOLS Cr FRC« 
i97?-73 PHC? fY73 A f PL iCATI ON i , 
A^<C 1^'f^-77 THnC'W^H i97*-7^ f FO 

^/ snrt^y? 'jr PETEATtr.. In,. IN 



I £AB 


YLAS 


i = D YEAH 


3l { 


1)2/ 7a 


68 


"'^^ ( 


^)2/ 69 


76 


97 ( 


^}^/ <>1 


64 


9 1 


90 


59 


105 


7> 


96 


1 19 


9> 


bS 


110 


lOd 




100 


iOj 


99 


100 


9^ 


9a 


• * • 







fH YEAR 



jTii I SAP 



PHARflAC Y 
6TH Y^AP 



CAf-ITATIO** APtliCATIOhS AS FOLLOWS: 



1973- 7a FRJ'i'py7u A ?? LI C AT lON b , 197^-7S FF:)rt ?^71 A??LIC ATI Ohi>, 

p'l 197 ; APFliCATIO' ^. 
FIp.ST-VFAP FHBQLLIEhT «4-YEAr PhO:j 



ACAI^^MIC Y:AR5 1970-71 AND 197 1-72 fR^'H Fr72 APPLICATIONS, 

^^^^ ^^^^^ APMICATIOKS 



rA*1^ kWj fECOND-Yz-AH Z oL I'. f^£ T iH 



• YiA? 



Alo. 



44i3 







EliaoLlHENT DATA 


1/ 












AWA1/EI14^ I film 


to* I sii n 


2HD YEAH 


3BD YEAB 


UTH YEA^ 


€a^A^'9 1 
19 /U*7 1 


K \ 


au 






19 7 !• 72 


/U 


66 


a J 


28 


1972*7 J 


TD 


7B 


67 


a8 






158 


68 


36 






125 


66 


hi 




70 


70 


7U 


84 


19 76-77 


77 


52 


U9 




1977-78 <IST.) 




80 


S2 




197S-79 (EST.) 


150 


80 







STH YEAR 

26 
3<i 
26 



PiiASKACY 
6TH Y£AF 



TOTAL 



G'-ADUATtS 



195 


23 


2<4 5 


38 


315 


2b 


329 


38 


333 


^3 


^98 


81 


237 


59 


2S6 


52 


2 30 


80 


TOTA L 




10 5 


28 


18 U 


•49 


leu 




259 






S2 


an 


fa J 


j ; 7 


6-^ 






335 


5^ 


TOTAL 




194 


i9 


^t>6 


62 


3BB 


J 


393 


lOb 


a 19 


lci% 


599 


1 'J 3 


i8« 


1 )/ 


jy^ 


1 53 


JBS 


1 3i 



rtCfilDA AGBICUITUPE 


AND MECHANICAL 








ACA02RIC YSAB 


1ST YEAR 


2hD YSAE 


jFD YEAF 


UTrt YEAH 


1970-71 


25 




^2 


32 


1971-72 


a9 


2"* 


47 


S9 


1972-73 


52 


ab 


26 


61 


1973-7a 


73 


75 


a9 


62 


197<»-75 


58 


109 


72 


97 


1975-76 


7 3 


82 


IJO 


128 


1976-77 


59 


69 


llo 


133 


1977-78 (EST.) 


bS 


60 


100 


115 


197t*-79 (EST.) 


70 


6'>, 


lOO 


100 



PHARKACY 

=ilri YEAP 6TH YEAp 



OHIVEPSITY CF FLCFIDA 
ICADEftlC YEAP 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197a-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 
197&-79 (EST.) 



C;AIN£5VIILE 



1ST YEAR 




2HD YEA8 


jJ-D YEAB 


91 




o7 


36 


125 






5 7 


IdU 




125 


79 


135 




152 


106 


145 ( 


u) ?/ 


1^^> 


ia5 


126 ( 


4) 2/ 


1 39 


13U 


128 




130 


1^0 


126 




129 


liO 


126 




1 /9 


no 


• • * • 


* * • 




• ••••• 



UTH YtA? 



ST.i y?Ar 



^^ARflACY 
6Trf YEAF 



1/ CATA OBTAINED FBOfl 5CHUOL5 



CP PF^Crt CAPITATION APT L ICATION;. AS F0L10«S: 
1972-73 FRCf PY73 A Frll CA 1 1 ON 5 , 197 3- /U FBJrt F!t7a APPIT CATIOSS , 197a-? 
ANC 1976-77 THPCOGh 197^-79 EFO« fi y^tl APTLiCATIONS, 
2/ NUflDEo OF .,E[EAT£PS TWCI'JDED IS FIFST-VFAP ^HnuL^1::ST IS j 



ALADLfllJ 



• • • • 

f LA BS 
7b APPI 



1970-7 1 AN 
IC ATIOS-^, 



C 19 7 1 -72 Ff!{ 
l97 5-7h FBuM 



Fr 197^ 



APTLI CATIONS 




446 



447 



EHSOLLHEUT DA74 1/ 



ACICENIC YEAB 




1ST YEAB 






2liD YEA8 


3F D 


YEAR 


1970-71 




62 ( 


2) 2/ 




55 




^ ft 


1971-72 




1^^7 { 


5) 2/ 




65 




c c 


1972-73 




117 ( 


17)2/ 




9c3 




U9 


19?i-7fJ 




10a ( 


«J2/ 




110 




dO 


197%-7S 




135 ( 


26) 2/ 




99 




(1 ^ 


1975-76 




108 ( 


12)2/ 




1 19 




99 


1976-77 




103 ( 


8)2/ 




^7 






1977-78 (EST.) 




102 






1 19 




9 a 


1978-79 (1ST.)- 




10a 






100 




1 10 


UMltfEKSITY or GEORGIA 














ACADSfllC YEAH 




1ST YEA a 






2ND YEAB 


J ? D 


i Ek? 


197C-71 




1 a9 






1 26 




123 


1971-72 




1U7 






1 3** 




1^7 


1972-73 




16^ 






1 54 




1 3 d 


1973-7a 




160 






lOd 




165 


197a-75 




160 






1 1o 




12 a 


1975-76 




165 






ia5 




121 


1976-77 




159 






1 27 




162 


1977-78 (EST,) 




159 






1 25 




















1 aO 


IDAHO STAIE UKiVERSIT 


'i 












ACADERXC Y£AB 




}ST 5f£AH 








J F t 


Y EA S 


1970-71 




-4 / 






3a 




£ / 


1971-72 




5 3 






53 




2 3 


1972-73 




7 7 






b J 




n 1 

a 1 


1972-7a 




7b 






96 






l97a-75^ 




96 






100 




84 


1975-76"'' 




63 ( 


^) 








d2 


1976-77 




3S ( 


O ^/ 




9'"^ 




cj7 


1977-78 (EST.) 




bU 






Ba 




87 


1978-79 (E3T./ 




8u 






3u 




83 


1/ DATA 05TAINE 




SCHOOL^ 




CA PifA XIt>S 


APPLICATION 


1972-73 PaOM 


FY73 


APPLICAT 


lOfiS, 


i973-?a Fao« 


Ft7a At^FUCA* 


A*i^ 197f.-/7 




U l97d-7^ Ffor 


F 


1977 APTL 


IJATIONS. 


2/ N'J.r^Ep C ?B 


FEATE? 




FT IN 


Fl 




ST :h 



alh YEAS 



bid YEA? 



PHA?«ACY 
bTH YEAB 







187 


69 


0 7 1 




^0 a 


a7 


29a 


7S 


326 


9a 


326 


B2 


i17 


1 ia 


lie 
Jib 




3 1 a 










la 1 


a 1 0 


1 20 


a 5 a 


1 i^r^ 


a33 


16C 


aOO 


1 17 


ail 


13^ 


aas 


1^5 


r T ^ 


I4O 


a 2 u 


laO 


7 OTA i. 






3 3 




3 ? 




aO 


.30 




;ur 


-ii 


4: / 


7 1 


■'t 7 


JC 


^SS 




?*> 1 








J - 7 F r J ?* t 


ri 7o A » U I - A*"! IHS 




- ' : ^' ,3A1 ; 



aTH Y2^^< 



STd YEliR 



PHA?HACY 
6Th Y?\E 



t*TH YEA» 



STH YEA? 



PriA = «?ACY 
h7H iZhh 



'.97 



-A r 



ERLC 



-14 



449 



1/ 



tllll?SPSITi OF 
ACJiC2ifXC y!Aa 
197C-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7«i 
197II-7S 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 {ES:,> 
197(<^79 (E^TO 
• * • • • A ♦ 

/ 

i47c«n 

1971-7^ 
197^-73 
1973-7U 
197tt-7«^ 
;97S-7fc 
I9 7f,*77 

1977-^ (i:., 
l97o-7^ {E:':.} 



« • # « 



VT YEAB 






183 




1 Jo 












1 1- 




^/ 








• 












103 






i7v 








• • « ♦ 


• * * ♦ 


• • ♦ • ♦ 



• • ♦ • 



t * { EA : 

.0 



Thy 



. 197C-71 

19?!-?: 

197^- ? i 

Jv7H»*7^ 

197^-7^ 
19/'.-?? 
19 tl'lo 
T9;c;- 
♦ ♦ • • 

V :ata 
1 w.- 



N : f' .- 
«' ' ^ r 



* • ♦ ♦ 



* • * 



1 J 

1 ' 1 



} * w , 



.J (. - 

■ 1 1 T t 



* « » • 

, ^ ; : ;- ; 



''^ A 
1 * 1 
1 1 
• /. 

♦ » 4 

i 1 AT 



* * * * 



LAr 




yj: A,R 


jT i 


\ EAF 


6Th YEA? 


TOTAL 


fl^^AD JATE 














61 1 


1^5 


^ J 1 




1 3f> 










140 


1' 




1 30 








b<49 


1!40 


1 4 . 




1 O 








729 


IdS 














71U 


no 


». ^ 












70 1 




1 M> 












745 








1 n 








7U7 


160 














7au 




• * • ♦ 


• • 


• ♦ ♦ 


* • • 


♦ ♦ « « 




«•♦♦♦• 


t • * « * 












i .iap:iacy 








T '{ 






Y FAr 


(;rti YEA? 


TOTAL 


A Ti J A TF 


; 7 




37 








• 32 








J7 








lad 


iS 






3'^ 








165 








•4 I 








2Sd 
















320 


4 ) 






t 








juO 


62 


^0 1 




^1 








3S] 


rtfc 


^ 1 




'a 








i»j3 ^ 


91 






In 










7 = 


» • ♦ ♦ 


« * 


* ♦ » 


♦ • r 


* * • * 


f « * « « « • 
















i ilArlACY 






FAr 






* H 


Y F '\ 


Mi' YFAF 


TOTAL 


ADHAT^ 


11c 




'03 










1 10 


1 i • 




10^ 








35 1 


109 


1' ^ 




1 1 J 








626 


120 


^ 




IS < 








^.07 




1^ ; 




1 70 








f. 3 7 


Ibb 














3 4 


1U2 


lb 














137 


V / 












fc'")3 


1'. J 






1 








64rt 




« « * • 




♦ « * 


« « ♦ 


• « • « 






• * • • * 



,TH)ji 
! I AI 



- A 



) r ^ J*i \ ^ 7 ' 



A? PI 



h;o- 7 1 

ICATiON: 



^NL 1^^71-72 FHO« 



FY 72 

19;- 



M LiCATIOhS, 
APPLICATIONS 



ERIC 



450 



.31 



ES?uLL'?-NT DATA 1/ 



FHAHftACY 





1 CT ¥ Fi 
I i { &n r 


' S D Y E A f 


jFD YEAR 


T '! Y E A ^ 


5Tr YHAr 


btrf fFA? 


TOTAL 


ADUATES 


l»7v-7 1 










6 1 






6S 


f » # I # * 


AQ 




; 








30^4 




1S72-73 


»6 




7 


49 








«49 


19#3-7tt 


d9 


7 1 










J V *• 


7? 


197U-7S 


87 


dJ 










32U 


72 


1975- 7( 


0t 


91 










339 


70 


1976-77 


oh 


d3 




da 






J52 


d4 


1977-7d (EST.) 


86 


91 




9^ 






3Sd 


92 


1976-79 (EST.) 


6h 


^0 


n / 


6^ 








6'-* 



UlilVfBSITY Cf ; 
iCADEniC YEAr 
197C*71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 7? 

1977- 78 (£ST.j 
1976-79 ifsr.) 



:Aaf1ACY 



is: 



iZkti 

ni i 

m { 

1.7 ( 

1«4S { 

1i6 { 

139 
135 



2) 2/ 

3) 2/ 
^'}2/ 
6J // 

2) 2/ 

3) 2/ 
i)2/ 





ii'^ ilk? 


mT H ' £ A? 


YEAp feTrl YEA? 


TO T A L. 






i 9 


^9 




J 1 1 


CG 


70 


^ 


72 




32 1 








*>9 




jJ J 




71 




7 1 




1 1 ^ 
i / J 


Id 




no 






aO J 


53 




112 


too 




aO ? 


97 


dC 




100 




41 : 


103 


6^ 


n 3 










sQ 


lis 


1 10 




U4 0 


t 10 








P A - f* A C f 






f EA^ 


Jr-D YEA^ 


uT.-i YEA? 


'IT ^ YEAr tTH V SA - 


T'jIAi 




7a 


6 i 








^.9 




S9 






^1t 


= 9 


i1 










n9 


dO 


dO 








80 
























7d 


7- 








24 ^ 


7t* 


7i 


Id 






J 


7d 




7b 






2^^ 


7:> 



UHIVEFSITY Of KANSAS 

ACACE1XC YfA? tZk: 

1970- 71 7t 

1971- 72 7^ 

1972- 73 rf7 
19/3-74 

197a-7' a« 

iy7S-7t) a-* 

1976- 77 e^ 

1977- 70 (EST.; ot 

1978- 79 (FST.) 



1/ DA".*^ ^TAi'^El FpO*^ S^. rj'sjOLS C r' rr^rt CAPITAT*vvS * t'P L 1 L A T I j S ^ Ao F' 
1972-7 3 Ft'^'^ FY73 Ai t L ;c A Tl - , 1973-7^ FB' ^Y 74 A J ? LI J A T , 
AND 19 70- 7 7 IHP^'JG^: V;7o-7«^ Ff.;" FY 1977 AT r L i l A T 10 N3 . 



1 ^ / '4-7 



, f f J ^ J- if 7 ^ A 



1':<70'- M - 1^7 1-7^ f r 



FY7* APrai vATlOIiS, 
Fx I9 7fi 6 ?FLI :ATI0N*^> 



45:: 



45j 



OilVIFSITY OF K^llTUCKV 










m\t m u h* li A, I An 90l 


y r ft & 
I &A n 




z N D YEA? 














1971-72 


98 ( 


^) 2/ 




5 i 


• ^ # • # J 


92 


d») 


5 2 


1 7 # J # ^ 


o7 ( 


3} 1/ 




79 


IS7«-75 


«6 ( 


2)2/ 


•J3 


:J4 




9 1 ( 


1) 2/ 


7S> 


0 1 


1976-77 


:i6 




do 


76 


1977--'a (EST.) 


61 






oi 


1978-79 C5ST.) 


87 




85 


'J J 



'!A5:»!ACf 



rOTAl 
lb7 

2o0 
2v3 

25'' 



5 4 
- r 

7^ 
7o 



nohlt^Kh louisiAhA 








1ST yEA-i 


IfEAr 


1970-71 


1 04 


10) 


1971-72 




1 3^ 


1972-73 


U 1 


1^0 


1973-74 


1/7 


HI 


197tt-75 




^06 


1975-76 






1976-77 


uo 


IbO 


19:i7'78 (?ST.) 


100 


1 sc 


197t-79 (EST.) 


100 


1 '0 




LO'j IJI AhA 








^ N :i ; E A r 



r A - * K C V 



(17; 2/ 
(ii) 2/ 



E A r T 




'>Tt YHAr 


OT:; 


Y£A^ 


roTAL 




1 i7 


12S 


1 j5 










17/ 


. 31 


I'b 1 






c99 




IS] 
















1 S 7 








a 3S 


1 


^ J9 


1 








9 J J 


1 7^ 




1 i 


^.7 








. 1-^ 


loO 


1 9 








d j 3 


1 7 


"190 


19' 


1-0 






:52 " 






ic3 . 


1 fO 








1 ' *^ 










C f 














: - A- 


:a. 




1 7 
























y 1 




1 5 










1 w 




- 1 










' i • 

r ' 




: 1 










!•> 1 




/'. 














7. 














A . 






, 1 9 


n an: ! / 




•7, J .Li A- i ).N 


L I c A r i ^ S , 








, 197' 




1 ' ,2 A': 


: s i - 




^ ^ , ^ ^ 1 • ^ : 




: " A " ,* N J 







197C-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197y-7S 
197^-7^) 
l97h-77 
1977-7tf 

197fc-79 (EST.) 

1/ CAIA OfTAiKEI. 
1972-7 J. FHOn 

2/ S'I-?E- cr r£t 



34 i 



S> ^/ 
7)./ 
'j6 { 1^>?/ 
*>3 ( ^)./ 



I 

U 



Fi73 Ar?L*LATIv.N::, 197j-7^ \ 
HrCJor. 197c- 79 FF'^r ri 1/7? 



A. t M.AT 

r S " 1 :. 



ERIC 



454 



ESaOLLREliT DATA 1/ 



OmVEBSlTy or RABYlAilD P80F3SSI01IAL SCH5 



IC*V£IIIC IcAs 


1 D 1 I & A n 


4^)10 YEA? 


3S& YEAS 


UTrt 


YfcAS 


1970-7 1 


t £ { I I f z/ 


<*7 








IT # 1— / * 


«3 ( 512/ 


6d 


i^O 






1972-73 


73 ( u)2/ 


74 


6 2 






1 y / J- 


oo 


75 


6 3 






1974-75 


39 


90 


62 






1975-76 


92 


9t 


c 3 






1976-77 


9« ( 2)-^/ 


1 02 


8 1 




5 


1977-78 USt.) 


92 


103 


9 4 






1078-79 (EST.) 


92 


' J s 








ll*<SACa«SIlTS COLLEGE OF PHABIACY 










ACADEnl'^ YEAR 


1ST YEAP 


2 H u Y L Ar 


J n D Y EA P 


4 Trf 


f E AS 


1970-71 


162 


1 u!> 


[11^^/ 9 b 




1 1 d 


1971-72 


149 


1 ^9 


1 4)2/ 102 




d7 


1972-73 


140 


149 


106 




b1 


l973-7<» 


16^ ( 3)^/ 


20i^ 


IS 2 




lOd 


19711-75 


2ue 


2 5^ 


1B1 




I5i 


1975-76 


221 ( 2)2/ 


J 1 1 


26 7 




id4 


1976-77 


266 


2 59 


-£77 




191 




260 


2tJ0 


2U0 




250 




26 0 




260 




225 


HOETHEASTEtN UN 


IVEPSiTY 










ACADEHIC YEAF 


1ST r£AS 




3 r D YEA? 


4Tr^ 


YEAR 


197C-71 


117 


7 1 


f 1 I y / S ^ 

I U ^ / ^ ^ 




4 3 


1971-72 


U7 








49 


1972-73 


121 ( 1;^/ 








47 


1973- 7a 




117 


d1 




6 3 


197U-75 


108 { 2)2/ 


16-J 


:i6 




7i> 


1975-76 


U'^ ( 3)2/ 


143 


1 J-; 




91 


1976-77 


1«39 i ^)2/ 


l-il 


126 




1 19 


1977- 78 (ES:.; 


1 ?0 


105 


155 




1/^ 




170 


165 


1*',S 




125 


1/ DATA OETAIHE 




r« CA?iTATIt^^i APPLICATION:* 


AS F0LL0«3 


1^72-73 FrtOn 


fil} APPLICATIONS, 


'973-7U f?on 


FY74 APPIXCUTI 






AND 1976-77 


iHSCUufi T9;o-7^ FrO- 


FY 1977 A?P 


LiCATIOHS- 






2/ NO*^nEs> CP ^£ 


FEATEp isn^jcr: ii» 


F:as:-fEA? i 


^i- Jll PiNT IN 


As:^ 


PA 



6Trf YEAP 



PHARrtACY 

6TH Y£A? 



IOTA L 


GFADOATHS 


166 


a7 


19 1 


40 


209 


61 


226 


•>3 


2^ 1 


♦>2 


26 7 


73 


l^i 


80 


29*^ 


9u 


297 


95 



STH 



YEAH 
1 1 2 
1 1 1 



PHA!if!ACY 
6TH YEAF 



IOTA I 


GOADHATES 


595 


105 


578 


1 12 


476 


85 


bil 


105 


63<4 


157 


98 3 


IStt 


99 3 


256 


1,C30 


250 


1,025 


225 


TOTAL 


^HAD lATES 


J27 


4l 


36 7 


40 


32 1 


47 


390 




h4 t 


7c* 


SOo 


90 


S7S 


117 


1 s 






120 



PHA^^IIC'i 
STri YEAP tTri YEA = 

4 5 
^0 



ACA^L'ilC Y£At(S 1970-7 1 AND 197 1- 72 FPof. ViK Ar-r^LlCATI DMS 



jFA*^3 and ^tco**: 



- ,^A1' 




ESSOLLlEJtT DATA 1/ 



reSBXS STJkTE CCILEGE 












iCIOSniC YEAP 


1ST YEAR 




^MD YEAB 


i P D Y £A H 


*4 TH YEA? 


1970-71 


1 J6 




120 


9d 


96 


1971-72 


1(49 




1(16 


B7 


9a 


1972-73 


179 




183 


i JO 


9S 


1973 74» 


2a5 




2ib 




1*0 


197«-75 


296 




225 


160 




1975»76 


1 76 ( 




it lb ^ 


?n 7 




1976-77 


1t>U ( 


10) 2/ 


'62 


21S 




1977-7d iESt*J 


150 




15J 


155 




1976-79 (fST*) 


ISO 




14S 


lUd 





dth yea? 



PdAHFIACY 
bTK YEA:? 



TOTAL 


GRADUATES 


«50 


91 


U76 


108 


57 7 


95 


77 1 


liO 


66 1 


1 60 


oOd 


207 


5« 1 


215 


U58 


155 


3 


1ut5 


TOTA I 


GEIDOAIES 


23i 


30 


31«* 


37 


27 3 


60 


33 1 


36 


355 


ou 


35t> 


92 


319 


61 


J3U 




326 


79 



omiEiiSiTY or 


RiChlGAN 










ACADSfllC T£A& 


1ST Y2AB 




1st iZ\^ 


J?:. YfA? 


4*Td YEAP 


197C-71 


57 




52 


61 


33 


1971-72 


82 




72 


68 


55 


1972-73 


97 ( 


5)2/ 


70 


58 


4d 


1973-7* 


110 ( 


7)2/ 


1 11 


7'i 


39 


197*-75 


95 




86 


lOd 


66 


1975-76 


95 ( 


3)2/ 


95 


7 1 


9S 


1976-77 


85 ( 




dU 


87 


03 


1977-78 (EST.) 


89 


81 


d3 


81 


1978-79 (EST.) 


88 




80 


78 


80 



PHABHACY 
57H YSAr 6TH YEA? 

30 
37 



VAYVC STATE UkiVfpEITY 
ACACEdlC YfAfi 
197C-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7«» 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 (EST.) 

1978- 79 (EST.) 



PHAPHACY 



I^T YEAS 




^!iD YEA? 




i?:> YEA3 


4TH YEAH 


5TH Y£AB 


6TH 


YEAP 


TOTAL 


GRADUATE 


65 




30 ( 


3) 


7 3 


53 


»»2 






26 3 


a2 


77 




91 




136 


62 


50 






(i16 


50 


125 ( 


0/ ^/ 


155 




96 


59 








U35 


59 


178 ( 


23) 2/ 


KO 




119 


90 








527 


90 


1<*5 ( 


37)2/ 


lid 




128 


96 








537 


96 


.'.8 ( 


63)2/ 


130 




lOtt 


123 








625 


130 


2M 1 { 


67)-^/ 


131 




115 


107 








59 a 


109 


245 




1 JO 




119 


113 








6n7 


113 


2^0 




130 




120 


1 17 








617 


1 17 


rRO« SCHOOLS 




CAPITATION 


AP 


FLICATIOHS 


AS POLLOyS: 


ACADEMIC YEAS5 


1970- 


7 1 AVD 


19 7 1-72 FSOK 


FY72 APPIK 



1972-73 faoft fY73 APPLXCATIOHS , 197J-7a FPOfl FY7a A Pf LIC AllO^S, 197tt-75 fPO« PY75 APPLICATIO IS, 197S-76 FPOK \i 1976 A F f L ICATION S 
AKD 197^-77 THrCUGH 1978-7^ FFO« FY 1977 APPIICAIIOHS. 
2/ IIURBfP CF P£f£AI£5(S INJL'JDED IN FISST-YEA? EHPOllfHHT IN J- Ahl a-Y£AB P?OJJ!Af!S AND S£CC.<D-YEA: EHFOlLHfM IN 5-YEA9 PPOGRA^S. 



455 



1 \^ 



fNROLLrtSNT DATA 1/ 



Ulf If EFSI 


TY OF 


III pMcSOTA 






ACADilllC 




1ST YEAP 


2KD YEAH 


ion V E i & 


1970-71 




96 


0 1 


7 1 
f J 


1971-72 




112 


o2 


« 1 


1972-73 




1 zO 


111 




1 » # J— 






1 20 


10S 


197^-75 




123 


123 


120 


1975-76 




123 


• 123 


123 


1976-77 




123 


110 


123 


1977- 78 


(fST.) 


123 


123 


12 3 


1978-79 


(1ST.) 


123 


123 


123 



i*TH YEAR 



5TH YEJIP 



PhAHHACY 
6TH YEAo 



TOTAL 


3FADUATSS 


25b 


66 


275 


85 


31 1 


d7 


3^B 


105 


366 


120 


3t)<^ 


123 


35o 


123 


3fc9 


110 


3c9 


123 



OIIfERSITY or 


nississipri 








iCADBRIC Y£AB 


1ST YEAR 




^ND TEAF 


3?D Y EAB 


1970-71 


1 16 ( 


21)2/ 


7o 


76 


1971-72 


110 ( 


6)2/ 


90 


90 


1972-73 


113 i 


3)2/ 


: 15 


62 


1973-7U 


US ( 


^)2/ 


\ 1 \ 


90 


197<i-75 


121 ( 


9)2/ 


93 


105 


1975-76 


116 ( 


7)2/ 




9! 


1976-77 


117 { 


9/2/ 


9^ 


101 


1977-78 itsr.i 


1 19 




102 


91 


1978-79 (EST.) 


1 16 




100 


100 



5TH YEAR 



PnAH>1AC/ 
6Tn YEAF 



TAL 


ADUATES 


270 


76 


290 


90 


290 


62 


326 


85 


J19 


1'^5 


311 


89 


312 


101 


312 


91 


316 


100 



ST, L0UX5 CCLllGz Cf PHk?nk^'^ 

ACAD2HIC YEA? 1SX YEA? 

197C-71 71 

1971- 72 n5 

1972- 73 1C7 

1973- 7a U*? 
197*1-75 M7, 

1975- 76 X^-y 

1976- 77 UO 

1977- 78 (EST.) UQ 
l97ti-?9 ifSl.) UO 



^ f I Art 




^iH ilkh 


U7 


no 


102 


126 


122 


97 




132 


1^0 


1 j-^ 


130 




\ (44 


UQ 


Uti 


1 


taS 


i 34 




1(4^ 


1^*3 


14- 


laO 


130 


1 4^ 


KO 


13^ 



5TH ySJlP 



?rfM^*<Av. Y 
6TH 'i?hh 



TOTAL 

460 

509 
519 
Si* 9 
5h 

545 



G? AD'i^TE- 
90 
93 
115 
1 19 

12S 

1 44 

no 
1 



1/ TA^A OFlAl*.i: fP'-^ft .S^HOUL^ Ft^C.n 
1 972-73 F&Cfl r^7J A fr L It,A 11 ON L , ^97 
KHZ 1976-n Tr?L.'jGr: 1^;^<-79 *^F0* ri 



A^'lTAriOH Ai^rr^ICATIOH^ A:> FolLuWS:^ ATADt'^U YEA?:. 19 70-7 1 AK 
5-74 Fy74 APPLICATION^, 197^-7 :> PrO?! f t ' ^ A ? PL I C AT : 0 

1977 APPLICATIONS. 

:-:2A« 'LL*<r?iT iH hhl >-<HAr ^•-.'jPAn:> AJiC ZCo'^u- i iXt 



I 1 1 " 7 , 
J^7S-7l ?f: 

tH^'vjLL**^**'! 



1^7^ APf'Li, 
■ J 1 ^ ^ - 

'■-IfiA^ ?rT~». 



ATZOliS 
CAT* :'r 



46'! 



ENfiOLLHEhT DATA 1/ 



ailtfEBSITY or HISSCOPI KANSAS Clir 



ACiDBinc yus 

1970- 71 

1971- 72 
1972*73 
1973-7* 
19711-75 
1975*76 
19 76*^7 
1977-70 (EST*) 
197b-79 (EST*) 



15T 



UmVEBSITY CP RCJITASA 

ACADEMIC tfAR 1ST 

197C-71 

1971-72 

1972»73 

1973-74 

197«l-75 

1975-76 

19 76-77 

1977- 78 (ESTO 

1978- 79 CESTO 

• ••«•••*•••• 



YEAS 




2);d tear 


JfiD YEAR 


59 




36 


7a 


66 




69 


"45 


72 




72 


B9 


76 ( 


1)2/ 


73 


bd 


i^O ( 


2) 2/ 


75 


7 1 


82 < 


2)2/ 


7d 


72 


81 ( 


2)2/ 


8^ 


77 


a3 




77 


7d 


63 




78 


75 


YEAR 




2J<D YEAF 


JrD YEA^ 


28 




30 


32 


38 ( 




2b 


2^ 


<*6 ( 




J5 


^ 1 


57 ( 


6)2/ 


32 


27 


50 ( 




«;7 


28 


U7 ( 


1)2/ 


50 


ttj 


47 




UJ 


U 1 


50 




US 


3 


50 




U7 


45 



aTH 



YEAS 

68 
SU 
65 
0 j 



5TH YEAS 



?liAR»!ACY 
6TK YEAH 



^7:i YEAH 



5Tri YEAR 



PHABflACY 
6TH YEAF 



TOTAL 




212 


43 


2a 3 


o8 


287 




3r^2 


85 






232 


68 




75 


238 


78 


23^ 


75 


TOTAL 


ADJ.'ATSS 


90 


iO 


93 


27 


102 


21 


116 


?6 


125 


27 


mo 


a) 


131 


41 


138 




1U2 


43 



CREIGaTON U!IIVEFSI1Y 



PHA3f!>CY 



ACADEMIC YlKsi 




Ksr YEA? 




2!iL YEAn 


3^j YEAP 


4Tri YEAS 


5r ' YEAft 


6TH YFA = 


TOTAL 




- AO'JAT^"^ 


19 70-71 




Jo 




4 2 




3 J 








11 1 




31 


1971-72 




J 




^1 




38 








122 




38 


1972-73 




5* 








36 








135 




3fc 


1973-7U 












49 








1-2 




H i 


197U-75 












u6 








loU 




4^ 


1975-76 




37 ( 1J 


) -/ 






1 








19 1 




51 


197fc-77 




73 ( 1 


)2/ 


7h 




53 








202 




71 


1977-78 CE£T,i 




7 2 




70 




74 








216 




7a 


197b-79 (fST.) 








U 




70 








2lM 




70 


1/ DATA OETAINEC 






FP 


V PITA TIOS 




Li::ATioN^ 


kS F0L10«S: 


ACADEMIC YEARb 


1^70-7 1 A 


SD 197 1-72 FSCr 


rY7 


^ APPLICATIONS 


1972-7J Fn'^fl 


FY7i 


APPLICATION 




1^73-74 i'dJH 


F/ 74 


applIsIAT: 


JNS, 1974-75 


F^')n PY75 k?i 


LIGATIONS, 


n75-76 FBO.** FY 




7^> AJtllCATIf^V 




ri 1 ^7b- 79 PFOr 


FY 1';^7/ APfLlCAI 


IONS. 














2/ N'}*13FR 


PATH? 


n I NCI. JDED 


IN 




rOLl 


ItHT IS j- 


AHD 4-Y?Ar 


FrU^PAflS AND 5 


ECOKD-Y EAR 


FN.^0LL«EH1 Ih 5 


~ 1 ? 


^» rFO^PASS. 



ERIC 



462 



237 



4 







r SRULL«2 


hT DATA 


1/ 


Uif « « C pil? 1 1 Z v>7 












13? 'l£AH ,iS: 




YEAE 


i*TH YEAP 


1 V rfO- 7 1 


? 




75 


o5 


19 / I- /2 


65 


7 1 


d 


b6 


1 Q 1 J «. 7 3 
1 ^ / J 




6 J 


70 


5o 


1 V / J"" /« 


n 


71 


6o 


6 2 


t QTtl _ 7 C 




7 1 


t=> 


62 


19 75 - /c 




•> 'j> 


2 




1976-77 


r> 


7 ^ 


62 




1977-/ 8 {?:T,^ 


? } 


^ 0 


feb 




1976-79 (fST.; 


'3 




6*1 





51 H YEAP 



FHAHHACY 
bTH YFAR 











TOTAL 


GRADUATES 




6a 


260 


69 


2^2 


5U 


212 


62 


2H 


62 


206 


6 1 


209 


62 


207 


66 


207 


66 











ACADEfllC YEA? 








1970-71 


97 


( 


ii} :/ 


1971- ;2 


. 107 


( 


11/2/ 


197;-7} 


1^6 


i 


n 


»V?3-7« 


1 35 




c5) 2/ 


197«4-75 




( 




1975-7^ 




t 




1976-77 


16 1 


c 




1977-7<3 














• •••*«•««• 


« • * * 







PHARHACY 





3rD YEAR 


•♦TH YEAR 


5Td YEAS 


6TK YEAF 


TOTAL 


AD'JATES 


/'J 




a2 






276 


37 


m 


6o 


54 






i28 


51 




64 


64 






395 


6U 


1 2ii 


103 


72 






a ji» 


72 


; 72 


99 


94 






S09 


93 


1 J2 


Uo 


94 






505 


9A 


luC 


112 


U5 






538 


125 


Ibu 


106 


102^ 






508 


no 


1 35 


1U5 


100 






525 


98 



jjtiVEFs:: 

ACADE**:'^ 

1970- 71 

1971- ;^ 
I"/?;- 7 ] 

19/3-7^ 

I * ?<♦- r 

1 J it - 7 ' 
19 7 7-?' 

* • • • « 

^ .ATA 

1 » ; : - ? 



( r 



t * « 

r : A * S E r 



«■ c ♦ ♦ 



T 1% 




2** ' > 






EA? 




0 










32 


15 












36 
















35 


1 






i 




3d 


44 




{ K J : / 




y 




5 J 


3 5 












7? 


5-* 




1 w 




» ? 




54 




i 










J 


52 
















» 


r * « * ^ 


« • * 


* * * 


• * * 


* • * 


* • ( « « « 






:t 






'ION 


AG E0*.LJii3* 




* , 1 w 






7-4 k? 


L ^ J A T 


. s.,, W74-7 




7 F f.. " r V 


7 7 




AI 20 








^ : ; V ' : r 


r- 1 £ 


AF 


^ ♦ »» r i,"r 


I N i 


- As* ^-'"A" 



5rfi YEAS 



PHArftACY 
felM YEAn 



AC AMI 



rr75 



ANL 1. 
. 1^7' 



TOTAL 


;,P ACHATES 


122 


1*^ 


100 


32- 


193 


34 


2tb 


4i 


237 


33 


28U 




2cJi 


62 


29 2 


50 


31' 


5o 


• • * * • 


« • « * * « 






-76 fhoh FY 





■'^<o;fa!13 an' 



tSBOU^'im DATA 1/ 



kltk$X COll!aE 


OF PHASHACY 


iCADEHlC tlkh 


1ST tZK^ 


1970-71 , 


39 


1S171-72 


99 


1972-73 


103 { 


1973-7*4 


108 


19711-71, 


113 


1975-76 


108 


1976-7T 


110 


1977-'78 (EST.) 


1 18 


1978-79 (EST.) 


iia 


• « • • • ^ * « 


» « — • • • • • • 


ABIK>LD & HAEIE 


SCri«AftTZ coll 


ACADZ«IC YBAR 


1ST XlKh 


1970-71 


62 



2)2/ 



1971- 72 

1972- 73 

1973- 7a 
197a-7*> 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 
f « « « 



(EST. 

(E^ 



85 
103 
126 
l.i 1 

laa 

^10 
^^0 



2ND yfAP 

aj 

1 1:^ 

10-. 
106 

: 17 
1 1; 

1 17 



2hl Y£AP 
'91 
lOi 

^ 0 J 



COtOlEIA 0N2VEESITY 

ACADErtiC YIAF 13T ^EA» 

1970- 7 1 7<s 

1971- 72 ';3 

1972- 73 -jO { 7/,:/ 
l97)-7a *' c^j 
I97a-7S 

1975- 76 
197#^- 77 

19/7-78 (H5T.J 

1976- 79 (HSTO, 

1/ DATA Or:TAI»i£L FfOfl ^Cit^oLS fJ* FH' 
1972-73 fPOrt FUJ A^rllCATlON^ 
AN!!^ 107C'?7 T{irCw\»!, 1V7o-7j ?r 



j1 



1^; 



* ♦ • 

7*4 i 
1 7 / 
■it; 



oU 
72 

115 

in 
n 

12 1 



77 
31 
70 

lOo 

101 
1 1 1 

1^: 

I 10 



ir I 



4 ft 



IK? 


t.TH r£A» 


Sc 


6 = 




57 


11 3 


>9 


1 iO 


1 14 


^\J /■ , 


1 


^30 


1 V* ^ 
1 » "4 


^i? 


2^0 


1'>5 


200 


^' 0 


16 


* • • 


* « • * * 






5u ' 




7^ 




^ :5 




\ 1 




• • * 


• * « • • 




A r OLlO ■ J 


II .at: 





5TH YEA? 



63 
10^ 

100 
109 
1 IcJ 



YEA? 



FrfA^SACY 

tTH YEAtr 



?HA = ?1ACY 
6TH YbA? 



- A B n A C" J 
6T» ^-Af 



IOTA I 
333 
3^5 
375 
516 
535 
514 1 
55 9 
5b 7 
575 



DIAL 
. 27a 
JOd 
**0a 
515 
oa i 
780 
d2b 
665 
9iiO 



HA : 

z^* 6 
301 
2J6 
It ^' 
1 3 1 



7 ' A r P L 



ICATI 'i'-. If 



7 - 7 • « 



.;^ACUAT£S 
77 
31 
71 

103 

i 

1 

1^ 

1 Ir 



; AO'JATHS 
50 

5o 
106 
I 

1 7^ 
* J 1 
205 
V>6 



r^76 A I FLiCATI'^N 
y i e r r o . A ' 



■ICG 



■It 



EHFOLinEMT DATA 1/ 



St. Joan's ynivEBsiTY 

AC40mC IIAB 

1970- 71 
lf71-72 
1972-73 

1971- 7<i 
19711-75 
1975-76 
19 76-77 
1977*78 (1ST.) 
1978-79 (EST.) 



1$T IfEAR 

62 ( 1)1/ 
91 I 6)2/ 
H5 ( 10)2/ 
155 I 7)./ 



161 ( 
1B2 ( 
26 3 ( 
200 
200 



5* ^/ 

6:2/ 



D t E AB 


1 1, r, V n 


«* T H f £ At? 






4 7 






3t) 


106 


b6 


4.2 


1 42 




4 1 


211 


Ul 


d9 


ihH 


IVB 


1 j3 


2*47 




19f> 




iaO 


it»40 




^6 > 





UAt 



FrfAPBACf 
6TH YEAP 



TOTAL 


-^FADOATES 


218 




2S8 


36 


379 


<42 


<»91 


60 


*^92 


Q f 


112 


127 


^53 


195 


9S5 


235 


97S 


2 30 


TOTAl 


G?ADUATeS 


178 


i49 


13^ 


311 


209 


63 




62 




6o 


230 


69 




66 


2*49 


73 


256 


77 


T >TAL 


^ AD';*TcS 




128 




:6^ 




1 J3 


56 : 


132 




1)6 


^•9 j 


1 is 


^>?1 




7 




-* >♦ % 


1 i*'^ 



SUIT AT BOffAlC 
ACADEWXC YfAE 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
19 7<i-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 
197«-79 (fST,> 



1ST 



f SA3 




2SD Y^AF 




89 ( 


7)2/ 






HQ { 


6)2/ 


;^ 


35 


85 ( 


3)2/ 


61 


6 3 


63 ( 


1}^/ 


69 


62 


<i3 ( 


1)2/ 


1*4 




63 ( 


1) *./ 


7U 


7 ^ 


91 




61 


6<* 


^ 1 




dO 


7d 











: Y A P 



5T"r YTA? 



PHAPSACT 
6T-^ XShh 



OilflJSITt OP HCFTH CAHOLl^A CHktll itlli 



ICIC?f!lC Y?RP 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<* 
l97i*-75 
19 75- 76 

1976- 77 

1977- 76 ifSl,} 
' 1970-79 , 



1ST YEAE 
139 

1', 1 
W8 

r>3 

lt.0 

l.,0 



1/ CAIA OeiAiXK f " " i 
1972-7 3 r?.C» n > ' k't 
hnZ 1976-77 TflFCJiH 



t? J' 



^ND Y7AS' 


: rEA^i 




TEA? 


155 


133 




131 




no 




15< 


1> 


i-<* 




128 


W7 


1 ji 




U7 


1<4. 


luO 




136 


150 


7 




1«40 


? J7 
























• ••••••* 


• • • • 


• • • 


• • 


v.AJ'iTATlC APJ-L 


XCAi I Jiij 


A^ 




fj-74 ^f-C: Fi7** 


appl: cat 




197^- 




0 N . 






: f J - ! 




- <i w : 





YEA? 



J'nAKHACT 
e:h T7Ar 



?97C- 7 ^ 



1- f Fl 



A» ? LI wAT i'JUS, 



ICS 



4b J 



EHBOLLflEJiT DkTK 1/ 



dk%CU SUZl 














ftCIDEmC YiAB 


1ST tEAR 


2hD TEAP 


3?D YtAS 


uTri rFA? 


5TH YEA? 6TH YEA? TOTAL 


AD J^I£S 


1970*71 


ec 


1 IS 


63 


90 


3<»o 


90 


1971-72 


106 


1 11 


69 


64 


370 




1972-73 


103 


1 


9 } 




399 


dd 


1973-711 


108 ^ 


174 


U9 


98 


i»99 


do 


19 71*- 75 


101 


1Sf# 


137 


W) 


S22 


1 1^ 


1975-76 ' 


90 


137 


130 


14 1 


49d 


1^3 


1976-77 


91 


1 \b 




121 


462 


IJi 


197?-78 (fSt.) 


do 


3B 


eid 


•56 


3^2 


3d 


1978-79 (ESI,) 


86 


33 


3 9 


68 







08IC HOBTHfBII 


UmviBSITY 








ACADEI«IC TEAB 


1ST YEAP 




IbO YFAfi 


3FD Y£AH 


197U-71 






6b 


7t} 


1971-72 


126 




95 


90 


1972-73 


122 ( 




103 


i7 


1973- 7tt 


151 




171 


15d 


197<*-75 


190 




147 


17 3 


1975-76 


192 




1^1 


( 4)2/ 


1976-77 


203 




1 jii 


( 


1977- 7d (EST.j 


210 




153 


1 i/. 


1978-79 {£STO 


leO 




1^0 


1 >0 



i^rtAP«ACY 



YEA? 


YEA? 




TOTAL 


»: JAT£ 


51 






340 




76 


5^ 




435 


60 


d3 






400 


67 


d2 


1W 




681 


1 19 


113 


1 72 




795 


1 ? J 


155 


lOw 




743 


1 10 


145 


1«3 


75 J 


1.50C3 


1 J7 


'29 


•52 


77*i 


1,552 


1 U'- 


130, 


wO 


740 




1 



OHIO STATF UMiVtf'SIT? 



ACADESiC TIAF 


i:t year 




flAP 


5 " 


^EAH ^T 


1 YEA*i Ml YtJ? 


^T'' 


YtAr^ TOTAL 


197C-71 


a2 


{ 


t>) ^/ 


4/ 










1 dO 


1971-72 


94 


( 


7)2/ 


70 










204 


19,2-73 


12J 


{ 


ii2/ 


dO 










^0 b 


1973-74 


l4l 






1 11 




7 9 






331 


19ii#-75 


1 39 


( 


'> / i/ 


1 J*- 




9 ; 






3be 


1975-76 


Ud 


( 


:/ 


1^» 




1i1 






3y5 


1976-7? 


1 1 ' 


i 


^) :/ 


1 i*> 




1 3 1 


115 




49rt 


19"i7-78 (I'T.} 


1 1., 










12 i 


120 






K^7e-79 (z5T.) 


1 16 






• 40 






' 2 i 






1/ 2A1A o?-Aih:: ps^ri 




5 \ 




•t -APITATIOH 




.ATI A^ «^ 




1970- 


7 ^ as: ! ^ 7, 1 - 7 ^ 


1972-7 f.^fC iil} 


APPL ICA 






^7 ]- ?4 F?:.f« 


F y ?4 A 




197y- 7, f ? FT 7' ^r* L 




s J , 1 ^ 7 - 7 F 




-1 is?a- 


;9 




FY APt „ 


: _a; I ' 


















; . : - 'LI " ■ 




i. * ' ' ? A \ : 


^ _ y V » . , - - 'r- 1 * i «* » 







JAP 



7/* 

1 Jl 
1 1{? 

1 . i 



1. f / ? 



A at: , 



^ f < Li 



1 .(/ 




EMBOLLflEliT DKTk 1/ 



0PIVE9SITY 0? CmClSIIATX 
ACADEillC tll^ 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<l 
197«- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (fST.) 
1976-7? (fS?0 



ST YE*B 




2IID 


YSAF 




YEAti 


65 






5^ 




52 


5o 






77 




50 












bl 


as i 












79 ( 


2^ 2/ 




36 




0 c 


t,. ( 


3)2/ 




fco 




83 


77 { 


2) ^/ 




59 




6^ 


75 






75 




60 








75 




7 5 


1ST iUB 






YEAS 


i?D 


YEAB 


91 






<*1 




33 


118 






5j 


( S)2/ 


U6 


68 i 






62 




53 


ia6 






105 


( 7)^/ 


^0 


li9 








{ 6)2/ 


69 


169 






1 1*^ 


2/ 


97 


155 






U7 


(21/ V 


t$1 


ItiO 






1 30 




80 












SO 


STATE U>l 












13T YEAR 






YEAS 




YEA? 


1 3S 






10^ 




10 3 


155 






132 




110 


W8 






1U0 




U 3 


150 






136 




14*9 


1a6 






lit^ 




136 


1#>i 






152 




1SS 


1v3 






\'44 




U7 












UO 








150 




145 


« • • • 


• • • 


• • • 


• • 


» • * « 


• * • 



uTrf 



YEA? 
5b 
54 
52 
62 
61 
77 



ST.-i YEAf 



PrfABlACY 
6TH YEA« 



TOTAL 


A D'J A T ES 


22 5 


J** 


239 


0** 


253 


5 1 


299 


62 


30b 


bl 


309 


77 


221 


76 


210 


63 




7*» 


TOTAL 


,? A L^'ATE? 


235 


36 


2d6 


i J 


217 


}f> 




46 


U85 


49 


5a2 


30 


5^4 'i 


dC 


510 


oO 


U75 


60 



OHlffFSITY CF ICLECO 
ACAD£!IIC YtAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7 
1C7M-75 
1975-76 
tV76-77 

1977-76 (EST.) 



4TH YEA? 
31 
37 
3«- 
5D 
d3 
78 
80 
80 
80 



PriAB*1ACY 
■>T^ YEAB 6TH YEAF 

32 

53 
50 
79 
31 
30 
^0 



PHA»^«^CY 



ACAOEPlIC Y£A& 

1970- 71 

1971- 72 
l>i^-73 
l973-7*» 
197«-75 

1975- 70 

1976- 77 

1977- ?d 

1978- 79 



uTrt Y£ 



5Tri YEAH 



1/ DAT* 0=TfiHEL F?0«1 SCHOOLS 



'-rn CA?iTATIO»» A ?? 13 C ATI OJi S A FOLLOWS:. ACADEil 
1972-73 EBO-- FY73 A P? L ICA T I Ow l , -^973-74 FRO« FY74 A PPLI C ATlaH S , 19-?^-7> F?JH FY 7 5 APPLICATIONS 
ASIL l97fD-77 -riFC'JCK 197o-79 FBCf PY 1977 APPLiCAT iOhS . 

Jh fif-ST-^EAR ENPOLL^ENT 7^ 3- A NL 



Y^AF* TOTAL 


AL'UTE5 


342 


103 


39 7 


! 0^^ 


4 31 


1^0 




14 * 


42C 




m7- 




4 4 4 


1 


445 


'oO 




1 -r 




• •«••»• 


7 1 KM 1971-72 Ff 


fy7^ ?.i^?L:.AT 



2/ fcl'-hEr C? 



r EAT5 



»-yEAr r^uiHA^ 



as: 



17c 



473 



f ' 

«Vlf£&SlVl or OLAHCM 





It* f 


iHL fE*f 




^ , -i f c A / 


If tO»71 


96 


t "J 


' 0 














If 72*73 


1** 3 








If 73-7a 


) 1 1 


















If 75-76 


1^1 








If 76-77 




t • 1 






If77-7fi (ES#o 


ID ^ 








lf7$-79 CIStw 




^ .*c 








• • » 4 • • 


******* 


















1 £* * 


* * " t E * 


J ' * 1 4 -* 




If 70-7 1 


> 4 








If 71-72 


^> 


1 * i 






I972-7J 










If 73- 7*1 


> / 0 1 "i 1 ; . ^ 


U * 






If l*-7^ 


^ / / { 1 i ^ 


-1 * 






If 75-76 










19 76 - 77 










tfV7-74J ifsl., 


















































1970- 7 1 


* t 








If 7 1* i; 


/ w 








19 - J J 










If 7 J- 74 










tV7M- 








• * 


«^ 7^ 










19 77 


\* * 








1V<^-7« tl"** 


























* * * » • * 




1/ r»t# ^^r : - f 




* A I i ' , 






1 «y ? < ' ^ 1 * f S ? J A 


H , 


» ^ ' ; - ;^ ^ ^ « } 






1 *i 1 t V ♦ - ' : - ' . 1 




• ! ! *' ^ . : 








5* k H 









ERIC 



■ 1 A' 



»»»♦•* 



• « * » 



5 i ? 



♦ ♦«••»♦* 



* Til 

S 1 J 



c * * ♦ 



50^ 



i t i 



*5 * ^J 



EKHOLLREIIT DATA V 



98ILADeLPBIA ccllige 


or P8ABnACT-SCIEIIC£ 












ACA0IIIXC YtAB 


157 ¥SA8 


2iiD 


YEAR 


3iiD 


YEAR 


UTH 


YEAR 


1970-71 


163 






1 u3 




1U3 




1 10 


1971-72 


167 






151 




1U U 




1 


1972-73 


182 


( 


5)2/ 


177 




133 




129 


1973-74 


189 


{ 


U)2/ 


195 




156 




1 in 


197^-75 


159 






183 




17U 




140 


1975-76 


188 






19U 




18 1 




1 


1976-77 


132 


( 


4) 2/ 


198 




19U 




165 


1977-78 (EST*) 


180 










l?U 




i on 


1978-79 (tST.) 


180 














1 OD 


tf8^t£ UilXVtBSITT 


















ACADCSIC TEAS 


1ST ttkB 




YE AP 


D 


YEAR 




YEAH 


1970-71 


91 


( 


1)2/ 


67 




6 2 






1971-72 


89 


( 


1) 2/ 


91 




66 






1972-73 


118 


( 


4)2/ 


84 




85 






1973-711 


119 


( 


1)2/ 


107 




82 






197*-7S 


124 






113 




105 






1975-76 


128 


( 


1)2/ 


126 




11 1 






1976-77 


120 


{ 


1)2/ 


130 




126 






1977-78 (1ST.) 


130 






123 




123 






1978-79 (EST.) 


130 






130 




no 







5TH YBAB 
108 
95 



PHARHACY 
6TH YEAR 







TOTAL 


GRAD'JATBS 


667 


1C6 


696 


95 


621 


127 


66<i 


120 


656 


145 


719 


162 


739 


168 


755 


185 


750 


185 



5TH YEAR 



PHARHACY 
6tH YEAR 



TOTAL 


GR AOUATES 


220 


62 


246 


66 


287 


83 


308 


82 






365 


110 


376 


127 


376 


123 


390 


130 


TOTAL 


GRADUATES 


219 


49 


3U9 


75 




61 


383 


61 


39U 


51 


Uft7 


97 


411 


93 


417 


92 


424 


94 



Quiff 0SITY cr fITlSeUPGH 



ACADtnXC YEAR 

1970- 71 

1971- 72 
1972*73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (tST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YE*R 
82 
93 
101 



2HD 



109 
119 
11^ 
122 
120 



( 1^)2/ 
I 9)2/ 



fEAR 
3i 
95 
95 
101 
96 
9«i 
107 
109 
110 



3RD YEAR 
54 
83 
87 
10 3 
101 
96 
92 
94 
100 



4TH YEAR 

78 
85 
86 
88 
97 

9: 

92 
94 



5TH YEAR 



93 



PHARHACY 
6TH YEAR 



1/ CATA OBlAimO FFO« SCHOOLS C? PRCH CAPITATXOH APPLXCATIOHS AS rOLLOMS: ACADEKIC YEARS 1970-71 ARD 1971-72 FROfl rY72 APFLICATIORS, 
1972-7 3 PRC" ni} APPLICATIOHS, t973-)ii PROH PY74 APPtlCATXOIIS , 1974-75 PfiOH fY75 APPLICATIOHS, 1975-76 PBOfI FY 1976 AFPL ICAT lOBS 
hut 197t-77 THBCUGH 1978-79 FBO" ft 197? APPLICATIOiS. 

2/ UWl^ or »EPEATtl^5 I»iCLUOEO IN fIRST-VEAR EMROLLHEUT I» 3- ADD 4-YEA5 PROGRAMS AND SECOMD-YEAR EHROLLHENT IN 5-YEAR PROGRABS. 



47G 



244 



477 



ENaOLL«£»T KTk 1/ 



9iXffBSITY OP 

ieicmxc ysiB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 
197«l-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



SHOCi iSLAiD 



USX.) 



ICIDERIC TEAH 

1970- 71 

1971- 72 51 

1972- 73 56 

1973- 7«l 59 
19711-75 6 3 

1975- 76 7 3 

1976- 77 6U 
1917-78 (EST.) 70 
1978-79 (EST.) 70 

OMIffFSITT OP SOUTH CAHOLIKA 
aCADEHIC YEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7M 
197«*-75 
1975-76 
1076-77 

1977- 78 (tST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST TEAB 


2^0 


YEAR 


3P0 


YEAR 




YEAR 


5Th YEA? 


91 




68 




56 




4U 


38 


100 




83 




So 




*»7 


43 


95 




93 




^9 




a7 




1 Jv 




1 1S 




84 




5 1 




125 




110 




98 




62 




113 




113 




lOU 




98 




120 




1 13 


(10)2/ 


129 




113 


^6 


•111 




135 




120 




121 


10 5 


120 




130 




120 




115 


110 




0 0 


0 0 0 


0 0 0 


0 0 0 0 


* * * 


* * * 


0 0 0 0 0 0 


* SOOTH CAROIIPA 
















1ST YEAi 


2ND 


YEAR 


3HD 


YEAR 


UTH 


YEAR 


STn YEAR 


32 




38 




17 









PHARMACY 
6TH YEAR 



TOTAL 



GHAvnAT'JS 



PHAFHACY 
6TH YEAR 



2)2/ 
2)2/ 

2) 2/ 
1)2/ 

3) 2/ 
3)2/ 



33 
46 

52 
55 
56 
75 
60 
70 

0 0 0 0 0 0 0 



29 

25 
38 
40 
47 
S . 
68 
55 

0 0 



0 0 0 0 



0 0 0 0 



YEAR 




2ND fEAP 


3BD YEAH 


41H YEAR 


67 




69 


54 


55 


82 ( 


7)2/ 


69 


65 


53 


99 ( 


13)2/ 


85 


53 


64 


111 




104 


72 


54 


109 { 


1<»)2/ 


102 


94 


74 


98 ( 


2)2/ 


89 


131 


77 


101 ( 


e / 


5b 


129 


116 


105 




90 


85 


80 


105 




*0 


85 


80 


0 0 0 


0 0 0 


0 0 0 ^00 


0 0 9 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 



5Tri YEAR 



PHARHACY 
6TH YEAR 



297 


38 


329 


43 


28 > 


46 


380 


51 


415 


81 


428 


36 


573 


58 


592 


1 00 


595 


105 


0 0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


TOTAL 


GP ADU ATES 


87 


1 7 


113 


27 


127 


24 


149 


36 


158 


40 


176 


46 


191 


51 


199 


63 


2^ 1 


58 


t 0 0 0 0 0 * 


0 0 0 0 0 


TOTAL 


GPADOATES 


245 


51 


269 


3 J 


301 


64 


341 


64 


379 


75 


395 


70 


402 


107 


360 


75 


360 


75 



0 0 0 0 



0 0 0 0 0 0 0 



V 0»I« OETAINHD fPOB SCHOOLS CR FBCB CAPIl'-iOM APPLICATIOHS AS FOLLOWS: AC4DEBIC YEA8S 1970-71 AMD 1971-72 PF.OB Py72 APPUCATIOIfS. 
1972-73 raOB rY73 APPLICAriCBS, 1973-7U PBOB PY74 APPLICATIONS, 197U-75 FBOI rY75 APPLICATIOSS, 1975-76 FSOIl Ft 1976 APFLICATIOHS 

2/ ioBBEB''cF''pEPEA°ERS I NCLUDEd'' I^F iLT-YLrEHBOLLBEHT *I N 3- AND U-YEAS PROJRABS AND SECOND-YEAB ENROILBENT I. 3-YEA5 PRCGBAflS, 



478 



479 



:RIC 



245 



ESfiOUnSIlT DATA 1/ 



SOOTB DAKCtA STATE UMIVEgSITY 



ACAOtniC YEAS 


1ST TEAK 


2MD 


YEAP 


3PD 


Y£AB 


1970-71 


^8 ( 


2i2/ 


Ub 




53 


1971-72 


66 1 


2)2/ 


64 




44 


1972-73 


75 




f3 




53 


197?-7il 


69 ( 


1)2/ 


69 




68 


1974-75 


76 ( 


1)2/ 


67 




63 


1975-76 


71 


72 




67 


1976-77 


75 




67 




69 


1977-78 {fSTO 


75 




73 




64 


1978-79 (EST.) 


75 




71 




70 


OHIflBSITY or TItlll 


CENTEB HEALTH SCIEN 








ACADEKXC YEAfi 


1ST YEAS 


2¥T> 


YEAH 


3RD 


YEAR 


19 70-71 


108 ( 


2)2/ 


93 




98 


1971-72 


110 ( 


3)2/ 


99 




87 


1972-73 


117 




1 11 




95 


1973-7(4 


122 ( 


1)2/ 


1 19 




110 


197<l-75 


122 




" 131 




113 


1975-76 


122 




1 18 




131 



4TH YEAS 



5TH YEAP 



PHAPHACY 
6TH YEAR 



TOTAL 


GRA09AIES 


169 


48 


174 


44 


191 




206 


67 


2 1 1 


67 


210 


66 


211 


69 


212 


64 


2 1o 


70 


TOTAL 


GRADUATES 


299 


98 


296 


87 


323 


95 


351 


110 


366 


113 


371 


131 



4TM YEAR 



STH YEAH 



PHAPHACY 

6TH YEAP 



1916-77 
19#7-78 
1978-79 



(fSTO 
(EST.) 



TEXAS SCOTPEfiH 


UmvEBSITY 
















PHARflACY 






acadehic yeab 


1ST YEAS 




2hh ilk?. 




jPD 


YEAR 


4TH VEAa 


5TK YEAB 


6TH YEAR 


TOTAL 


GFADUATES 


1970-71 


69 




50 






53 


61 


40 




273 


3d 


1971-72 


84 










47 


55 


44 




276 


44 


1972-73 


78 ( 




i ^ 69 






61 


44 






229 


37 


1973-74 


88 








73 


70 


27 




327 


27 


1974-75 


10b 




\ 95 


( 


8)2/ 


93 


dd 






422 


50 


1975-.& 


106 




I 99 


{ 


3)2/ 


116 


128 


62 




511 


54 


1976-77 


93 




f 100 


( 


9)2/ 


76 


1 >0 


n 




468 


72 


1977-78 (EST-) 


100 




89 






75 




90 




439 


72 


1978-79 {ESTO 


100 




90 






72 




80 




4 14 


72 



1/ DATA CETAIKED PtOR SCHOOLS CP PRCa CAPITA TIOW APPLICATIOHS AS FOLLOWS: ACADEfliC YEABS »970-7 t AUD 1971-72 fEOR fY72 APFLICATIO JIS. 

1972-73 FBOfl PY73 * PPLICATIOHS, 1973-74 FB0« FY74 APPLICATIOHS , 1974-75 FPOfl FY75 APPMCATIONS, 1975-76 FPOfl FY 1^76 A PrL ICATIOWS 

AUD 1976-77 THPCUGH 1978-79 PROP FY 1*^77 APPLICATlOiS- 
2/ HOflBEp OF REPEATERS INCLUDED IN FlfiST-YEAB EiifiOLLflSHT XH 3- AJlD 4-YEAR PRO^BASS AlID SECOHD-YEAB EHROLLSEHi Ih 5-YEAP PROGRAHS, 



ERLC 



480 



246 



481 



MiZfiiszfY or Boasioi 





1ST TUB 




211 D YEAB 


38D YEAR 


4TH 


YEAS 


5Tri YSAB 


67H YEAH 


TOTAL 


GBA017ATES 




130 






111 


116 










357 


116 




121 






120 


dd 










329 


88 




140 






107 


117 










364 


125 


It73-7ll 


157 


{ 


«}2/ 


136 


125 










418 


125 




192 






138 


124 










45^ 


124 




210 


i 


51)2/ 


161 


74 










445 


97 


If 74-77 


205 


c 


41)2/ 


159 


109 










473 


131 


If 77-78 ItStm) 


16« 






171 


!35 










470 


155 


If 78-79 (ISt.) 


16(» 






155 


150 










469 


170 


VimiSITT OF TEXAS 


AOSTXIi 
















PHABHACY 






ACmalC TIAB 


1ST TEAa 




2liD YEAF 


3PD VEAE 


4TH 


Y&A9 


STH YEAB 


6TH YEAB 


TOTAL 


GBAOOATES 


1970*71 * 


16S 


i 




1d1 


95 










44 1 


134 


lf7l-72 


191 


{ 


2)2/ 


174 


143 










508 


160 


lf72-73 


227 


( 


•0 2/ 


156 


135 










518 


155 


lf73-7* 


210 


{ 


1)2/ 


211 


143 










564 


143 


197*- 75 


202 






217 


172 










591 


259 


1975-76 


203 


1 


2)2/ 


1'»9 


176 










558 


238 


1976-77 


198 


( 


•^)2/ 


:69 


16 3 










530 


240 


1977-78 (fST.) 


200 






163 


169 










532 


241 


1978-79 ilST.) 


20C 






165 


16 i 










528 


239 


9VZVEBSITT OF UTAH 


















PHABBACY 






tCiDSillC TfAE 


1ST YZia 




2hD YEAP 


3F0 YFAB 




YEAB 


5TH YEAg 


6Tli YEAtt 


TOTAL 


GRADUATES 


1970-71 


a9 






«5 


,53 




53 


52 




252 


55 


1971-72 


50 






50 


62 




59 


54 




275 


55 


1972-73 


72 


( 


4)2/ 


74 


73 




47 






266 


50 


1973-7(1 


«3 






59 


89 




67 


66 




324 


66 


19711-75 


37 






61 


85 




84 


63 




330 


75 


1975-76 


a6 






60 


73 




74 


S9 




322 


69 


1976-77 


•16 






65 ( 


5/2/ 80 




71 


60 




122 


64 


1977-78 (ESTO 


48 






60 


SO 




73 


66 




?27 


66 


1978-79 (1ST.) 


50 






62 


80 




75 


68 




33^ 


68 


1/ DATA OETAIIIED Ffton SCHOOLS 


CR PRC« 


CAPITATIOH 


APniCAIIOMS 


AS FOLLOVS: 


ACADCRIC YEAfiS 


1970-7 1 AMD 


1971-72 F80R 


FY72 APPLICAJIOfcS 



1972-73 FiO« FY73 APPLiCATlOHS, 1973-74 FBO« FY /4 A rPLICAtXOIS, 1974-75 FfiO« FY75 APPtiCATIOHS, 1975-75 FEOR FY 1976 AfFLICATIOiS 
AiD 1976-77 THUCUCH 1978-79 FPOrt FY 1977 AePllCATXOBS . 
2/ IIOBBER CF 5EPEAtr»S iUCLUOED I» FiBST-YEAB RSfiOLLBEliT IH 3- AND a-YEAB PiOGBAJlS AMD SECOKD-/EAR EHBOLLHEMt IN 5-YEi^P PBOGRARS. 



482 



EMC 



247 



4 S3 



ENBOLLffEliT DATA 1/ 



VXBGZVIA COHBOIIilEAItH OyiVEBSITY PHABHACT 



ACAOSmc TEAS 


1ST TEAB 




2ND YEAfi 


3B0 XtkB 


UTH lEAB 5TH YEAH 6TH lEAB TOTAL 


GSADOATSS 




90 ( 




76 


66 


232 


64 


1971-72 


91 




76 


67 


234 


66 


1972-73 


98 ( 


2)2/ 


79 


711 


2S1 


73 


1973- 7« 


= 95 




97 


711 


266 


73 


197*- 75 


95 




92 


93 


280 


92 


1975-76 


96 i 


1)2/ 


96 


87 


279 


87 


1976-77 


96 




9« 


89 


279 


86 


1977-78 (EST.) 


96 




96 


91 


283 


89 


1978-79 CHST,) 


96 




9^ 


91 


279 


89 



OmVEitSXTT CP HASHIKGtOH PHABHACY 



ACADE8IC TEAi 


1ST YEAR 


2liD YSAa 


J^D YEAB 


4TH YEA8 


5TH TEAS 


6TH TEAS 


TOTAL 


GfiADUATES 


1970-71 


64 


60 


74 


77 


63 




338 


62 


1971-72 


73 


98 


83 


69 


74 




397 


72 


1972-73 


67 


94 


72 


67 






300 


65 


1973-74 


70 


95 


84 


66 






315 


65 


197*-75 


70 ( 3)2/ 


98 


87 


83 






338 


82 


1975-76 


93 


127 


77 








297 


75 


1976- 77 


88 


34 


86 








258 


64 


1917-78 (EST.) 


92 


87 


77 








256 


75 


1978-79 (EST.) 


92 


85 


83 








260 


82 



8A£8IVGT0^ STATE 


UltlVEBSXTY 










PHAItflACY 




ACADEfllC TEAfi 


1ST YEAH 




2Hl> YEAF 


3RD YEAE 


♦TH YEA8 


5TH TEAS 6TH YEAR TOTAL 


GFADUAIES 


1970-71 


50 




52 


52 


47 


201 


48 


1971-72 


60 




60 


45 


50 


215 


50 


1972-7? 


61 ( 


1)2/ 


59 


49 


38 


207 


37 


1973-74 


63 ( 


3)2/ 


67 


56 


41 


22 7 


44 


1974-75 


62 ( 


2)i/ 


71 


56 


55 


244 


55 


1975-76 


63 ( 


3)2/ 


72 


58 


57 


250 


S7 


1976-77 


60 




67 


7i 


52 


250 


52 


1977-78 (EST.) 


60 




69 


62 


71 


262 


70 


1978-79 (EST.) 


60 




69 


66 


60 


255 


59 



1/ DATA OeiAIiED FROH SCHOOLS CB FBCfl CAPJXATlOil APPLICATI OIIS AS FoLLOllS: ACADEHIC YEABS 1970-7 1 AMD ^971-72 FBOR FY72 APPLICATIOHS, 
1972-73 FfiOH ri73 APPLICATI08S, 1973-74 FBOIl ^¥74 APPLICATIONS, 1974-75 fPOH FY75 APPLICATIOiS, 1975-76 F80fl FY 1976 A f FLICATIOHS 
AMD 1976-77 THSCUGH 1978-79 FPOf! FY 1977 APPLICATIOIIS « 

2/ nawBER CF BEPBATERS IHCLUDED in FIfiST-VEAH EHBOLtrtEUT IK i- AliC 4-YBAR PBOiSBAHS AkD SEC01I>Y»A6 EUPOLLBEHi Ili 5-YEA^ PH0G8AHS- 



484 



485 



MM fXllGlilA OilfEBSlTT 

IcMmc Hit 1ST 

If 15-7* 
^7^77 
1917-7S CtST.) 
If7i*79 list.) 







EIBOLLBEIIT DATA 


TEAS 




emu X CAB 


J 9 V * C A n 


65 ( 


1)2/ 


61 


6 1 


65 I 


lj 2/ 




62 


71 




63 


60 


71 




. 71 


63 


71 




' 1 


69 




2)2/ 


69 


70 






70 


68 


71 




70 


70 


71 




69 


70 



1/ 



aTH YEAP 



5TH TEAR 



^HAaRACT 
&TH YSAa 



TOTAL 


fifi ADOAIES 

\3 m fv 1/ V 


187 


61 


189 


61 


1911 


60 


205 


63 


211 


69 


2^2 


70 


209 


68 


211 


70 ^ 


21ft 


70 



ramssiTT Of msccEsii sadxsov 

IChttUlC fEAt 
1$70«71 
1971-72 
tf72-73 
1973-7* 
19711-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CEST.) 

1978- 79 CEST*) 



FHABHACT 



1ST TEAR 




2KD 


¥^ AE 


3R9 


YEAS 


4TH 


YEAS 


5TH 


Y EAB 


6Tli YEAB 


TOTAL 


GRADtlATES 


173 








1 1** 




1<i5 












435 


134 


175 








168 




115 












458 


1 15 


» 1«3 








159 




160 












502 


155 


* 188 








158 




lad 












494 


148 


192 


i 


2)2/ 




169 




152 












513 


150 


1911 




*)2/ 




169 




166 












529 


164 


192 


( 


*)2/ 




169 




167 












528 


164 


190 




181 




16a 












536 


162 


190 








ISO 




176 












546 


172 


ttYORIVG 






















PHABfiACY 






IS**^ YEAB 




2nd 


TEAR 


3HD 


YEAS 


4TH 


YEAS 


5TH 


YEAB 


6Ta YEAB 


TOTAL 


GBADUIITES 


18 








36 




21 




22 








97 


26 


37 








25 




29 




22 








113 


22 


35 








52 




2U 




28 








139 


28 


4a 








76 




^♦0 




29 








189 


29 


86 








49 




5? 




47 








234 


39 


H7 








95 




53 




59 








254 


48 


59 








42 




71 




79 








251 


a2 


50 








55 




42 




71 








218 


71 


50 








50 




53 




42 








195 


t2 



ACADEil*C tlAB 

1970- .1 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 
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FIGURE 6. SELECTED ENROLLMENT DflTfl FOR ALL SCHOOLS OF PODIATRY, 

flCflDEMIC YEARS 1970-71/1981-82 
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FIGURE 7. SELECTED ENROLLflENT DflTfl FOR ALL SCHOOLS OF 
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64 






270 


64 


65 






275 


65 


68 






283 


68 


69 






287 


69 


71 






2U7 


71 


74 






290 


7a 



IO»A STATE OlilVEBSlTY OF SCIENCE 6 TECH VETEBIIlAfiY «EDICIiE 

5TH YEAB oTB YEAB 



ACAOCflIC YEAB 


1ST YEA? 


2ND YEAB 


3ED YEAB 


4TH YEAB 


1970-71 


79 


74 


68 


71 


1971-72 


80 


^ 79 


70 


69 


1972-73 


^2 


79 


75 


70 


1973-74 


98 


90 


78 


75 


1974-75 


^ ^7 


98 


94 


77 


1975-76 


i 98 


93 


97 


93 


1976-77 


120 


95 


87 


95 


1977-78 (EST.) 


120 


1^6 


90 


87 


1978-79 (EST.) 


120 


120 


128 


90 



TOTAL 


GPADOATSS 


292 


71 


298 


69 


316 


70 


341 


75 


366 


77 


381 


93 


397 


45 


423 


87 


1*58 


90 



1/ oCtI OETAIiED P80H SCHOOLS OH FfiCft CAPITATIOII APPLICATIONS AS FOLtOHS: ACAOEHIC YEABS 1970-71 ASD 1971-72 FBOH FT72 IPPLICATXOHS, 
1972-73 FBOn FY73 APPLICATIOMS, 1973-74 FRO« FY74 IPPLICATIOMS, 1974-75 FBOH FY75 APPLICATIONS, 1975-76 FPOH ^Y 1976 A F fLICATIOWS 
AVD 1976-77 THRCUCH 1978-79 FPO?? FY 1977 APPLlCATlOf S. 

2/ UUfJBER CF 8E*£AtERS II'CLUDED IN FIRST-YEAR EHROLLMENT. 



507 



262 



50S 



EHBOUflEKT DATA 



1/ 



SASSiS StIlS ORIfEiSITI 
&C*SfiIC TEAS 

l§71-72 
1972-73 
1S71-7# 
197*-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CEST*) 

1978- 79 CIST.) 
• ♦ • ♦ 6 • • 



iCADEftIC YEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7U 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 



VETBBIMABlf KEOICIHE 



197t)-79 lESTO 



ACAOEflXC y£AB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7<t 

1974- 75 • 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST*) 

1978- 79 (EST.) 

V DATA 0£TAIN£D FROR 



*' 1ST YEA£ 2HD 


YtAB 


3 a n Y Ft P 


4TH 


YEAR 


5Tff YEAR 
^ A it i M fi n 


6TH Y?AR 




vfAA l/MA ICtO 


85 


80 


76 




' 79 






320 


78 


65 


6- 


80 




75 






324 


75 


94 


87 


84 




73 






338 • 


78 


94 ( 1)2/ 


94 


77 




84 






349 


84 


1U0 


94 


94 




77 






365 


77 


100 


99 


94 




94 






JO / 




100 


100 


100 




91 






391 


91 


100 


100 


100 




94 






394 


94 


105 


100 


100 




100 






405 


96 




• • • • 




• • • 


• • • • 


• ••••• 


• **«** 


*«*«*« 


• •*•*#* 


0»I¥EBSZTY BATCH HCOGE 












VETEBIHAEY 


REDI CIHE 




1ST YEAR 2yD 


YE AF 


JRD YEAR 

J ^ A b n n 


4TH 


YEAB 


YFAR 


6TH YFAfi 

w A n 4 K A P 


TOT A L 


ADO ATF^ 


36 














36 




48 


35 












83 




48 


47 


ij ? 










1 J V 




79 


48 


47 




35 






209 


35 


80 


79" 


48 




47 






254 


47 


80 


80 


79 




43 






PA7 


48 




« • « « 




* * « 


* « * « 


****** 








JNIVEBSITY 












VETEHZHABY 


KEDICINE 




1ST Y2A& 2liD 


YEAH 


IQD 7FAR 

-/ n «/ 1 c> n n 


4TH 


YEAH 






TfiTl t 


/TO 1 r»M iTP^ 


106 I 1)7/ 


95 


7^ 












Qu 


\'\(% I \ \ "> J 

1 \ \ I i./ 


73 












* 7 H 


47 


116 < 1 i 2/ 


104 


95 














lib ( \) 1/ 


111 


lU JL 










329 


1 V2 


115 


1 13 


116 










34 U 


116 


115 


1 16 


113 










344 


113 


115 


1 14 


115 










344 


115 


115 


1 U 


111 










340 


115 


115 


1 13 


111 










339 


111 




« • * «- 


• ••••• 


♦ • • 


• • • • 


* * * * * * 


****** 


****** 


* * * * * * * 



SCHOOLS CR PBCH CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS; ACADEftIC /EAfiS 1970-71 AND 1^71-72 rBOfl Fy72 APPLICATIOHS, 
1972-73 FROH ry73 APPLICA TIOHS, 1973-74 FBOH FY74 APPLICATIOliS, 1974-75 PROR Fy7S APPLICATIONS, 1975-76 FFOfl FY 19?^. A Pf L ICATIONS 
AHC 1976-77 THHCUGH i97a-79 FfiOF FY 1977 APPLICATIONS* 
2/ NOWBEB CF RIFEATEBS INCLUDED IN FIRST-YEAR ENBOLLHENT. 



505 



5io 



ERIC 



263 



EttROLLHEMT DATA 1/ 



OilVtlStTf OP fUmifSOTA 

ACADBiZC mi 1st TSAB ?)ID TEAS 3B0 YEA8 

1970- 71 66 60 61 

1971- 72 66 62 60 

1972- 73 73 64 S9 

1973- 711 73 74 6U 
197IM-75 73 70 74 
1975-76 80 I 1)2/ 72 68 
197^-77 80 78 7 3 

1977- 78 {1ST.) 80 80 77 

1978- 79 CIST,) 30 77 79 



VETEiilliABT HEDICIVE 



TEAB 


5TH T?A8 


6Tii 7^AB 


TOTAL 


GPA&OATES 


52 






239 


52 


62 






250 


61 


61 






257 


61 


59 






270 


59 


64 






281 


64 


74 






294 


74 


68 






299 


67 


73 






310 


73 


77 






313 


77 



mSSISSlPil STATE UKI7EPSITT 



ACADESIC TEAB 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
197J-74 

1974- 73 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 aSTO 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAB 



.ND YEAS 



VETEBlHAfiT BEOICIHE 
3BD YEAB 4TH YEAB 5TH YZkU 6TH Y£A8 TOTAL 



24 
29 



24 



24 

53 



GHAD0ATES 



OVIfEfiSITT Of 


msscoai. colohbia 








VETEBI!fABY 


HEDICIBE 




AOCEniC TEAB 


1ST YEAB 


2HD YEAB 


:fiD YEAB 


UTH YEAB 


5TH YEAB 6TH YEAB 


TO'aAL 


GBADtJATES 


1970-71 


65 


61 


61 


52 




239 


52 


1971-72 


65 


63 


61 


61 




250 


60 


1972-73 


72 * 


65 


59 


61 




257 


60 


1973-74 


72 


72 


64 


59 




26 7 


59 


1974-75 


72 


70 


72 


64 




278 


64 


1975-76 


72 


72 


70 


72 




286 


72 


1976-77 


72 


70 


72 


70 




284 


70 


1977-78 (EST.) 


72 


70 


70 


72 




284 


72 


l97b-79 (BSTO 


72 


72 


70 


70 




284 


70 



1/ CATA OBTAIIIJC FBO« SCHOOLS OB FPOB CAPITATIOB APPLICATION AS FOLtOilS: ACADEHIC YEABS 1970-71 AVD 197t-72 FBOH fY72 APPLICATIOHS, 
1972-73 EBCB rY73 APPLtCATICBS, 197.>74 FBOB FT74 APPLICATIOHS , 1974-75 FBOB Fi75 APPLICATIONS, 1975-76 FB0I5 FY 197b %PPLICAt lOBS 
AND 1976-77 THECOCF 1-^78-79 FBOft FY 1977 APPLICATIOHS. 

2/ BCBBEH OF BEPEATEBS IhCLUDBE IB FiBbT-YEAB FHfiOLLHEiT* 



511 



264 



512 



EHfiOLtaEIlT DATA 1/ 




t cotttei 



T£T£fiIliA8r ft£DICXiS 



• « ♦ • 



yiAt 


1ST TBAI 




2«D 


TEAS 


3BD TEAR 




TEAS 


5TH TEAS 


6Ta TEAS TOTAt 


GFADOATES 




45 






59 


60 




61 




245 


61 




65 






59 


59 




59 




242 


59 




65 






64 


59 




59 




247 


59 




65 






65 


62 




59 




251 


59 






1)2/ 




6« 


o6 








26 3 


61 




73 






72 


65 




65 




275 


65 




75 






72 


71 




65 




283 


65 


list.) 


80 






75 


72 




71 




298 


71 


CfST.I 


80 






80 


75 




72 




307 


7i 


iTi omnisiTY 
















VSTEBIVAET BEDICXBE 




TIAl 


1ST TEAl 




2ID 


TEAM 


3BD YUP 


4TH 


TEAS 


STH TEAS 


6TB YEAB TOTAt 


GBADOATfiS 




'io 






9M 


86 




81 




381 


81 




120 






120 


94 




86 




420 


86 




130 






119 


120 




94 




46 3 


94 




132 C 


212/ 




127 


118 




120 




497 


120 




135 C 


2)2/ 




13*1 


121 




1 19 




509 


119 




133 C 


2)2/ 




* UH 


134 




121 




522 


121 




132 






129 


135 




132 




528 


132 


Its?.) 


133 






132 


128 




133 




526 


133 


CiSt.) 


132 






133 


133 




128 




526 


128 


m 0 m m m 


• ••••• 


• • • • 


• • 


• • • 


• •••••• 


• • • 


• • • 




• ••••••••••• 


• ••••• 9^ 


STATE OVXYEBSITT 
















fETEBXVABf IIEOICIBE 




: xiAl 


1ST TEA! 






YEA9 


3ED TEAS 


47g 


TEAS 


5Tfl TEAS 


6T8 TfAB TOTAL 


GAADOATES 




^9 






44 


49 




46 




188 


46 




SH 






48 


43 




49 




194 


49 




60 i 


1)2/ 




53 


47 




43 




2^3 


43 




60 C 


1)2/ 




59 


S2 




47 




218 


47 




60 






60 


58 




52 




230 


52 




65 






61 


60 




57 




243 


57 




65 






64 • 


60 




60 




249 


60 


C«ST.) 


60 






64 


63 




60 




247 


60 


CIST,) 


60 






60 


64 




6) 




247 


63 


• ♦ • • • 


• ••••• 


• • • • 


• • 


• • • 


• • • « • • • 


• • • 


• • • 


• •••••• 


• ••••••••• 




oetAiSfc 


F»Oli SCiOOLd 




CAPITATI09 


APPLICATIONS 


AS FOLLOiS: 


ACAOERIC TEABS 1970-71 A«D 1971-72 EE OA, El 72 APPUCATIOIIS, 



It70*71 
If71*l2 
ff72*73 
H71«74 
1S74-75 

ff7i*77 

1177- 78 

1178- 79 



MtAiOiA 
8C8DIttIC 
1170*71 
tl71-72 

1172- 73 

1173- 74 

1174- 75 

1175- 76 

1176- 77 

1177- 78 
.1178-79 

• « « • 



1972-73 ri08 ri73 APPLICATICE5, 1973-74 PBOB rr74 APPLICAflOSS , 1974-75 EBOfl ff75 APPLICATIOBS, 1975-76 FBOfi ft 1976 APPLICATIOBS 
h9t 1976-77 T8BC0CH 1978-79 fSOB fl 1977 APPLICATIOBS. 
2/ B08BEB OF BfPEATEHS liCL'^OEC III fIBS7-Y£A8 ENBOLtnEBT. 



513 



514 



ERIC 



26S 



ERBOi' nZnX DATA %/ 



vixyiisity OP 












VSTEBXiim 


AEOICIiir 




iCAfifiSC yiA2 


1S¥ fEAl 




2liD YEAB 


3BD YS&B 


4t» YEAR 


5TH TEAS 6T8 TEAB 


TOTAL 


GBADQATES 




dH ( 


2)2/ 


76 


76 


69 




305 


69 


19 7 1*72 


89 { 


2)2/ 


81 


78 


74 




322 


74 


1972*73 


103 ( 


2)2/ 


90 


76 


79 




348 


78 


.1973-711 


107 C 




100 


38 


76 




S71 


76 


19711-75 


106 ( 


3)2/ 


99 


102 


84 




391 


84 


1975-76 


108 ( 


2)2/ 


107 


97 


98 




4 10 


98 


1976-77 


107 ( 


3)2/ 


104 


107 


94 




412 


95 


1977-78 <ESt.) 


105 




110 


109 


101 




4?5 


101 


1978-79 (ISt.) 


105 




10S 


110 


109 




429 


108 



0III98B5ITT or TEiNBSSEZ XiOXTXLli 

ICADE8IC TIAB 1ST TEAB 2MD YEAR 3BD YEAB 

197C-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

197«-7S /- 

1975- 76 

1976- 77' 40 

1977- 78 <fST.) 60 39 

1978- 79 (1ST.) 80 60 39 



4Ta YEAB 



57H YEAB 



fETEBliABT 8ED1CX8E 
6TH YEAB TOTAl 



40 
99 
179 



SPAPPATES 



J9 



tills ACBICOLTUBAI 


e HfiCHAillCAL UfflV 










VETEHiABY 


REDtCIliE 




AC8DE8IC YCAii 


1ST YEAB 


iND YEAR 


3£D YEAB 


4Tii YEAB 


5TH YEAB 


6TH YEAB 


TOTAL 


GBACUATE5 


197C-71 


126 


127 


126 








381 


126 


1971-72 


130 


128 


126 








384 


126 


1972-73 


128 


128 


126 








382 


126 


1973-74 


128 


128 


126 








382 


126 


1974-75 


138 


130 


127 








395 


127 


1975-76 


142 ( 4)2/ 


134 


127 








403 


126 


1976-77 


138 


141 


135 








414 


135 


1977-78 (EST.) 


138 


136 


141 








415 


141 


1978-79 (EST.) 


138 


139 


137 








414 


137 



1/ CA'^A 06TAIIIID FBOH SCHOOLS CB FPCH CAPITATICII APPLICATIOiS AS FOLLOWS: ACADEBIC YEA83 19''0-71 AUD 1971-72 ffiOfl FY72 APPLICATXOBS, 
1972-7^ FBOH FY73 APPLlCATIOrr S , 1973-74 FBOH Fy74 APPLXCATIOJiS, 1974-75 FBOR fXlS APPLJCATlOltS, 1975-c6 FP01 FY 197' APPLXCATIOMS 
AHO 1976-77 THBCOGri l97b-79 FROf FY '977 APPLXCATIOIS . 

2/ BOIIBEB CF RtPtATEPS IhCUidtt IH FIBST-YE^? EHBOLLBEUT . 



515 



ERIC 



51G 



26t» 



EHROLIHEII? DATA V 

%§n^7^ • 66 

f»i*n 66 
.m$-^i ^ 76 

'ftfi*T? 80 

'is?t-:?f list.) 80 

V l^m OnUHID FtOB SCHOOLS 08 fRCH CA?iTATlO!< i^PPLICATIOSS A5 
1^72-73 NOB fI73 aPmcaTIOHS, 1973*7U fROH rT7«^ A FPIIClkT: v«S, 
4itM976*77 T8SC0CH 15?a-79 fftOII FT 1^77 IPPLlCATIOiS. 

a/ iOSBlrfii or HIPWTfES ISICtOOED m FlfiSI-YE*^ r»EOLlSE«?. 



/ 



TEAa 


3rD r£A8 




61 


47 




$9 


6 1 


46 


S6 


60 


6^ 


66 


S6 


^ 61 


66 


66 


S7 


73 


6f> 


6«i 


76 


72 


66 


d1 


/8 


70 


d3 


B1 


78 



5Tn YEAB 



6T<A YEAB 





CPADUAIS 


220 


52 


22 S 


as 


2i»3 


^ 6T 


209 - 


61 


2*62 


57 


27d 


* 6* 


29a 


66 


312 


7C 


322 


78 



ILOiS:^ ACADEniC iEA85 1970 



7r AMD 197^-72 FBOft FY72 APPLICATIOHS 



7i4-?5 FFO« FY75 APPLICATIONS, 197S-76 r|OB FY 1976 APPLICATION 



517 



51S 



7fJ 




SeiBABT EiROLLJlEIIT, BY 0HE« REGIOB XHD DISCIPLIHE 



519 



ERIC 



S-1 




|ft2-73 
lf7S*7# 
1974-79 
1975*76 
1976-77 

1977* 7i 'EST* I 
1976*79 ICST.) 



SUMAHV ENeftLt»«CHT DATA: ALL nXSCI"LX«€'S 



GRAND TOTAL ALL SCHOOLS 



15T rCAU 

l«M6 
1*565 
1*679 
1*614 
1*902 
1*971 
1*949 
1*94*1 



20 
22 
44 
45 
43 
21 
24 
2# 





91lfl VtTAD 
T L 


jn^l T t * ~ 


4TH Y^AR 


5X4| Y£AR 


6TH YfAR 


'fOTAt ■ 


GRADUATE'S 


18)2/ 


1 *13o 


A * W 71 


ft "^A 


X 7 3 


g 


♦*%91 


S^9 


1612/ 


1 *195 


. * 10 7 




A 


0 


4 *792 


1*011 


191*. 


1*314 


1*U<* 


«»49 




0 


#*94^ 


1*074 


2612/ 


1*605 


1*323 


1*027 




0 


5*634 


1*137 


9 / 
* 7 r <f / 


1 * f 3 r 


1 * A 


1*200 




0 


6*302 


1*515 


2312/ 


l*«89 


1*709 


1*221 




9 


6*721 


1*490 


3612/ 


1*91^ 


1,-46 


lf352 


99 


0 


7*?06 


1*716 




1 » >e ^ 


1* ^ 


1*519 


105 


0 


T*%71 


1*837 




1*975 


1*«61 


1*531 


no 


0 


7*526 


1*377 






ASSISTANT «Hn 


DENTAL THrxAPTSt ORO«RA«S 









18 
17 
18 
21 
21 
21 
?4 



20 
40 
61 
63 
64 
42 
45 
48 



1/ 0674 OSTAXHCn rRO« SCHOOLS OR FRO*» CAVITATION APPLICATIONS IS FOLLOWS! ACAIt^TC Y«:A»S 19-^0-71 AND 1971-7? FRO« FY7? AP«>L T Cl^njNS* 
1972*73 ^non FY73 APPLICATIONS* 1975-74 fRO« FY74 APPLICATIONS* 19''4-75 FRO» FY?^ APPLICATIONS* 1975-76 FRO«< 1176 APPLICATIONS 
AM 1976-77 THROUGH 1978-79 FRO» FY 1977 APP^ :C A TIONS , 

2/ IWiflRClt OF RCPEATERS INCLUDED IH FIRST-YCAR tNROLL»tNT. 



520 



ERIC 



521 



SOflHARY ENR0LL*1tNT DATA: MEDICINE 1/ 



ACAOCRIC TCAR 


1ST YEAR 




2HQ 


YF4R 


3R0 YEAR 


4TH YtTAR 




638 f 


5>2/ 




6 26 


582 


477 


mi- 72 


7il C 


18)2/ 




6 32 




542 


1*72-73 


619 f 


11)2/ 




721 


638 


582 


lf73-7# 


851 f 


15)2/ 




818 


746 


601 


If 74- 75 


882 f 


14)2/ 




850 


Pll 


682 


if75-74 


953 C 


11)2/ 




88<» 


854 


731 


1974-77 ^ 


948 f 


9)2/ 




9*0 


»20 


789 


1977- 7« CEST.I 


938 






949 


967 


839 


197$-7^ (EST.) 


97* 






943 


^ 


^74 


ACAOEHIC YEAR 


1ST YEAR 




2no 




3R0 YtAR 




1970-71 


43 f 


1)2/ 




/ " 


23 




1971-72 


55 C 


3)2/ 




^ 42 


31 




1972-73 


65 C 


1)2/ 




58 


50 




1973-74 


66 f 


3)2/ 




62 


56 




1974-75 


106 C 


2)2/ 




^3 


4« 




1973-76 


114 f 


4)2/ 




96 


65 




197*- 77 


104 C 


1)2/ 




109 


"3 




1977-7$ lEST.) 


167 






105 


106 




1978-79 lEST.) 


107 






107 


105 





5T^ Y^AR 



6TH Y^AR 



ACAOEI>»XC YEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 
1*75-76 

1976- 77 

1977- 78 CEST.) 

1978- 79 CEST.) 



▼OTAt 
2f323 
2«523 
2f760 
3f016 
3f225 
3f427 
1«589 
3ff693 
3«731 



<;raduat«^s 

496 

•571 
637 
656 
* 744 
789 
864 
935 
971 



TOTAL 
99 
128 
176 
184 
23T 
275 
106 
318 
3n 



SRA^UATES 
23 
31 
50 
S3 
68 
6S 
9^ 
106 
195 



TWO-V^AR, POU»-YE*R AND LONGER PRnGRA*1S — 

5TH YEAR 



1ST YEAR 




2ND YEAR 


3R0 YEAR 


4TH YEAR 


595 < 


4)2/ 


593 


559 


477 


676 < 


7)2/ 


590 


587 


542 


751 1 


10)2/ 


663 


58 S 


582 


785 { 


12)2/ 


7 56 


690 


601 


776 < 


12>2/ 


7«7 


74 3 


682 


839 < 


7)2/ 


793 


789 


731 


636 < 


6)2/ 


8 31 


fi?7 


799 


831 




844 


861 


839 


827 




8 36 


875 


874 



6TH YEAR 



TOTAL 
2f224 
2f393 
2«584 
2f832 
2fR88 
3f 152 
3«293 
3,375 
3f4l2 



SRADUATiS 
473 
540 
587 
601 
676 
724 
771 
829 
874 



ACADEMIC YEAR 


1ST YEAR 


2N0 yKk% 


1971-72 


16 




1972-73 


18 


14 


1973-74 


44 


17 


1974-75 


45 


18 


1975-76 


43 


21 


1976-77 


21 


21 


1977-78 lESf,) 


24 


21 


1978-79 <tST.) 


24 


94 



PHYSICIANS* ASSISTANT AND DENTAL THERAPIST PROGRAMS 
3R0 yrAn 4TH YEAR 



TOTAL 
16 
32 
61 
63 
64 
49 
45 
4% 



1/ DATA 08TAINED FROH SCHOOLS OR FRON CAPITATION APPLICATIONS AS ^OUOWSI ACIOENIC YEARS 19^ 

1972-73 FRON FY73 APPLICATIONS. 1973-74 PPOM *^Y74 APPL ICA TI ftN^, 1974-75 PROH FY75 APPLICATIONS, 1975-76 FROH FY 1976 A^^PL I CAT IONS 

AND 1976-77 THPOUnH 1978-79 rRO>» FY 1977 APPLICATIONS. 
2/ NUHBER OF REPEATERS iNCLt'OED IN '"JRST-YEAR rNRftLL««<-NT . 



S-4 



522 



523 



SU'*'**RY rM«>r>LL»ENT data: OrNTISTRY 1/ 



^iSI3N 11 



TATAL ALL «>on6RA«S 



»vA0C9IIw JLmn 






2ftO 


TLA" 


iftn vr A ft 


4TH Y£AR 




142 






1 38 


129 


1 15 




143 






140 


n5 


127 


1^72- 73 


211 ( 


4)2/ 




140 


14 1 


135 


iW-74 


227 < 


8)2/ 




201 


137 


130 




23 b f 


712 f 




223 


20^ 


13^ 


1*75-76 


266 1 


7)2/ 




254 


225 


49 


1t7§*77 


27 1 1 


14)2/ 




260 


244 


76 


J*77*7i CCST*> 


275 






267 


257 


90 


1*78*79 CtST*| 


268 






2 73 


26 7 


lOfl 
















ACAOCpIC YtA« ^ 


1ST YtAR 




2Mn 


Y^ A*? 


?Rn Y^AR 




1971-71 














i97l*72 














1972'^ 73 


158 { 


3)2/ 










lW-74 


172 ( 


5)2/ 




151 






1974-79 


188 ( 


6)2/ 




171 


!57 




1975-74 


156 ( 


3)2/ 




158 


142 




1976-77 


161 ( 


10)2/ 




15'' 


151 




l*77*7« Ct5T»l 


160 






162 


149 






160 


<< 




1 63 


162 














wfTAn CMiin wPAn 


*nO L0Wf5*R 


ACADr^IC TcAn 


1ST YtAR 




2N0 


YE A** 




4TH YPAR 


t970 - 7l 


142 






1 33 


129 


115 


1971-72 








149 


135 


127 


1972- 73 


53 < 


1)2/ 




140 


] 4 1 


135 


1973-74 


55 C 


3)2/ 




50 


137 


130 


r^- fa 


DO 1 


119/ 






~ u 


1 3^ 


1975-76 


110 < 


4)2/ 




96 


83 


49 


1976-77 


110 ( 


4)2/ 




107 


«»3 


76 


1977-7B lEST.) 


113 






105 


108 


90 


197i-79 (EST.) 


108 






113 


105 


108 



5Th year 



6TH YtAR 



TOTAL 


«KA3UATtS 


524 


.415 


545 


127 


627 


135 


695 


130 


820 


299 


794 


191 


851 


225 


997 


239 




270 



TOTAL 



SRADUATf^S 



15« 




323 




516 


156 


456 


142 


465 


150 


471 


149 


482 


162 



5TM YEAR 



6TM YTAR 



'•OTAL 
524 
545 
469 
372 
304 
338 
^86 
416 
4 34 



5RA3UATes 
115 
127 
135 
130 
133 
49 
75 
90 
10^ 



ACADEMIC YEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 
197||^76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 lEST.) 



15T YEAR 
4 



PHYSICIANS* 
2Mn YE 40 



ASSISTANT AND DENTAL THERAPIST PROSRAHS 
?Rf> YFA«> 4TH YEAR 



TOTAL 
4 
8 



1/ DATA OBTAINED FRO* SCHOOLS OR FROM CAP I TA T 1 0 . A PPL I CA TT ONS AS FOLLOWS: ACAOEHIC YEARS 1970-71 ANO 1971-72 FROH FY72 APOLlCATIONSt 
1972-73 FRO^^ tY73 AoPt IC A It CNS* 19*^3-74 ^^0** ^Y74 *PP I T C AT 1 ON 5. 1974-75 Fso"* ^ Y 75 APPL IC A TI Q*JS ♦ I97«f*76 FRQN FY 1976 Aot>LTEATTOSS 
AND 1976-77 THROUGH 1978-79 FRQM FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ WUWaCR OF REPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEA» ENROLLMENT. 




524 



525 



SU^i^^AHY CMOtL"ENT DATA 5 OPTO«<ETRy 1/ 



ACAOCmC 


VCAA 


1ST YEAH 




WIT A S 


van vCTAD 


atu vc ad 


If?©- 71 




64 




DO 


AC 


^7 


4f7l»72 




71 < 


1>2/ 






^4 


lf7a*73 




82 ( 


1)2/ 


62 




e7 
0 / 


lf7S-74 




S2 




62 


64 


74 


tf7%-75 




90 1 


♦ )2/ 


63 


62 


71 


lf7S-74 




91 




80 


59 


68 


If 74*77 




OK # 




7fl 


114 


t»4 


lf77-7i 


ItST.I 


97 




85 


76 


94 


lf7«-7f 


CEST«) 


97 




8^ 


85 


84 


1/ DATA 


OSTAIN^D 


FHO* SCHOOLS 


OR F|?0« 


CAJ»ITATTn?J 


APPtlCATIOKS 


AS FOtLOWS: 



5TH Y^AR 



6TH YEAR 



TOTAL 
202 
226 
256 
292 
286 
298 
521 
552 
355 



(;^A90AT?S 

■^11 

57 

74 " 

71 

68 

64 

94 

84 



AWO lf76-77 TMWU'iH 1978-7«» P«0>« FY 197T Af»PLICATlONS. 
2/ NUMEH or HEPEATEilS INCLtlOEO IN ^^iRST-rrAR rNROLL»>-NT, 



5-?o 



S-6 



52 V 



if 

If74-t7 
W77-7« CEST.I 



SU«>»A«V ENROLLMENT 0AT4: PwA^^ACV 1' 



5TH 



YCAK 




2HQ YtA« 


3HD YEA» 




451 f 


1312/ 


31S 


276 


205 




9 / 


367 




183 


Ail A f 


'W'y/ 

£' 


391 


2S4 


175 


519 f 


5>2/ 






^22 


586 f 


2>2/ 


601 


%71 


313 


592 < 


5>2/ 


66S 


*^71 


373 


665 1 


12)2/ 


641 


618 


423 






683 


614 


49^ 


650 




670 


629 


4 65 



1' 






l*ir';T5N 01 






TOTAL 


3»*DUAT?"' 


193 




1«442 


250 


194 




1*498 






1*303 


2*5 






1*641 


277 






J*971 


411 






?*2Di> 


449 


98 




2»44e 


5S5 


105 




2«539 


*^6^ 


110 




2*524 


544 



\ 



V 



1# DATA tmUintn fnO^ SCHOOLS OR FRON CAPTATION AP-LTCAtions AS ^OlLOUSr ACAHE-K fr A0| 19^ 
^ ' 1972-7S FRO»» FYTS APPLICATIONS, 1973-74 rPO«t rY74 APPLICATIONS, 1974-75 FRO- ^YT-^ APPLICATIONS, 1975-76 FROK 



AOPLICATI'^NS, 
FY 1^76 A^'i'LICATIONS 



AND A976-77 THROOSH 1978-70 PRON FY 1977 APPLICATIONS* 
a/ mtn^fi of repeaters INCLUOEO in FIRST-YEAR EN»OLL^ENr IN 



*N0 



4, YEAR PR05RA*»S and SECOND-TEAR EN«?OLL-ENT 5-YEAR PRO -^^^A^S. 




528 



41 




tf7*-79 tCST.J 



lf74-77 

lfT7-7« ICST.I 



2#8§« i 7212/ 

$^147 f M>2/- 

SfSl* f 7^12/ 

3#^^7 ^ 72»2/ 
5^49 I, *?II2/ 

^•673 < 92)?/ 
3»7S7 



X29 

c5 



2?«) YCAO 
2«5Q<' 
2f7%i 

3f271 

I 

^7 
66 

74 

?B 

^0 



17 
^3 



I-' 



61 

215 
236 
260 

lai 

195 
197 



GRAND TOT^L 














*th tea*? 


5th year 


oTH TEAh 


TATA 1 




?*X'53 


57 


A 

V 


• • 35 J 






•2f281 


52 


C 


* n 

10 1 ft?3 


C 9 ^ VD 


2*ft^6 


2»*10 


131 


D 




9*. 4<^T 






21^ 




12 f 360 


if 


3« 333 






(J 


I3f 3^A 


3*190 








D 


l-3f95% 


3*f ♦I? 






. ' 310 


0 


lAf 522 


3t473 


3» ^^'^ 


5»3G0 


' 279 


0 


10 f 022 


3f591 




5t372 


332 


0 


lSf369 


3f772 



mS•7^?^oS^r7^APP^^^ jot'.^. ^.0- APPLKIMO*^^, n..-75 ^^0^ -^75 A cot tC A TIONS, 1975-76 ^«0P PY n"^^. APPLICATIONS 



AND X976-7T Tw^Oy^M 197«-79 r«o*« 1^77 Appl T C * ' I ONS , 
2/ WUMCft OP i»fPtAT€»S r»fCtun£C if* fto-.T-vrijJ rty5*.LL'*'^NT . 



5.i0 



531 



SUMMARY E«<l>OLt«'ENT DAT*: »<EOICINt 1/' 



Tf-TAt Act PPOoRA>»S 





1ST yCA*< 




2NU YE A ? 


3R^ Y£|0 


4TH YEAR 


5TM vrAR 


£TM YfAfl 

W • ^ f t #9 ri 


TOTAL 


* ^ ^ V w M f 




1*533 C 


2#)2 / 


1 *3 92 


1 1 394 


1 * 3 ?1 






5*640 


1 f 322 


* 7 f * f C 


A w DP <3 ^ 


C'fCr 


1*^1" 


* * ^ 


I *3'>6 






6 ♦ 089 


1 *402 


1972*79 


l«d44 ( 


48) 2/ 


i *0 ~ D 


1 * 


1 * 4 < U 






Sf 458 




1973^74 


1*901 C 


42>2/ 


1*7^8 


1*643 


1*518 






6*860 


1*662 


197#-75 


2*107 ( 


♦ 1)2/ 


1*918 


1*821 


1*514 






7«360 


1*824 




1*968 ( 


54)2/ 


2*107 


1*935 


1*509 






7*539 


lt877 


1976-77 


2«033 C 


48)2/ 


t*962 


2*282 


1*548 






7*825 


1*873 


1977-78 (EST.) 


2*070 




1*9 99 


2*C56 


1*963 






8*088 


1*999 


l97*-79 <£ST,) 


2*105 




2*060 


2*092 


2*038 






^•295 


2*052 



. THPtr-YE»R PROSRA»^S — •« — 

ACADCKIC YEAR 1ST YEAR 2N0 YTA"? 3Pn Y»*A«? 10TAL ^R OUATES 

1978-71 



1971-72 


174 C 


2)2/ 


15 


7 


196 


7 


1972-73 


^72 C 


11)2/ 


167 


1? 


556 


, 17 


1973-74 


382 ( 


7)2/ 


363 


147 


892 


147 


1974-75 


350 C 


5)2/ 


423 


312 


1*885 


311 


1975-76 


22 




"^79 


373 


774 


370 


1-5 76-77 






20 


331 


351 


331 


1977-78 fEST.i 






6 


24 


30 


23 


1978-79 «EST.) 






7 


5 


12 


S 











•YEiR t POUR-yfAR 


k}m tONSER 










ACADEMIC YEAR 


1ST YEAR 




2N0 YrA» 


JR*^ yr/jo 


4TH YEAP 


«^T« YE*AR 


6TH YEAR 


TOTAt 


»RA^UATtS 


1970-71 


1*533 C 


24)2/ 


1*392 


" 1*3^4 


1*321 






5*640 


1*322 


1971-72 


1**89 ( 




1*50^ 


1*425 


1*396 






• *813 


1*395 


1972-73 


1#472 ( 


37)2/ 


1,4 79 


1*531 


1*420 






5*902 


l*42i 


1973-74 


1**^19 ( 


35)2/ 


1«435 


U4<»6 


1*518 






5*968 


1*515 


1974-75 


1*757 ( 


36)2/ 


1 f495 


1*509 


1*514 






6^273 


1*513 


1975-76 


1*966 i 


54)2/ 


lf72« 


1*562 


1*509 






6,765 


1*507 


1976-77 


2*033 ( 


48*2/ 


i *942 


1*951 


1*548 






7*474 


1*542 


1977-78 (EST.) 


2*070 






2*032 


1*263 






8*058 


1*966 


1978-79 CEST.) 


2*105 




2«05*^ 


2*087 


2*03*! 






8*283 


2*047 











AS?;I*^TAKr AWD 






ACAOEl-IC 


/Ear 


1ST Yr:AR 


2SD YEAR 




4TH ^EAR 


T'JTAL 


19''l-72 














1972-73 




?C 








20 


1973-74 






n 






6A 


197>-75 




5fc 


29 






85 


1975-76 




36 


5^ 


17 




107 


1976-77 




2ft 




l** 


15 


lib 


1977-78 




28 




21 


1 %, 


US 


1978-79 


CEST.) 


2'6 


5^ 


21 


21 


124 



1/ O'TA OBTAINED FRO*^ SCHOni^; r>R fR0'< CAVITATION APPlTCA^TONS AS *OLLOW*^: AC4nE»*TC YfAc 19''0-'7i ANj 19''l'7? «-R0»» *^Y7? A'»«>t ICAT TONS* 
1972-73 FRO^ FY73 APPLICATIONS* 197 3- 74 -^0^ '^YTA APPLICATIONS* 1974-7^^, v^f^^ FY75 ^^Pl ICATlONS* 1975-76 FRO»« ^Y n76 APPLICATIONS 
AND l<i76-77 Tv^RCU^^w 1978-79 Tro** I977 APPLICATIONS, 

2/ NUMBER OF REPCATTf^S INCLUOfC IN riP'JT-YrAP ?N«?^LL>*tNT • 



S-!C 




532 



su»«t*»y ENqiLL»t*«T o«ta: osteopathy 1/ 



^lft7*7a ItST.I 
44fn*7f IC$T»> 



18T n^n 



2N0 YiA^ 



• TOTAL ALL PROGRAMS — 
3»0 YEAR 4TH Y<iAR 



5TH YEAR 



6TH YEAR 



TOTAL 



6RA3UATES 



60 
78 



60 



60 



hCiOtPlC YEAR 
If 71- 71 

if 72* 73 
lf73-7# 
lf7#-75 
|f75-76 
lf76-77 
If ^7-78 

if7a-79 



1ST YEAR 



2ND YEAR 



THREr-YEAR PROGRARS 
3R0 YEAP 



TOTAL 



GRADUATES 



(EST*) 
lEST.) 



ACADEMIC YEAR 

lf78-71 

lf7l-72 

1972-73 

lf73-7# 

Xf7A-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 



1ST YEAR 



TWO-YEAR ♦ FOUR-YEAR AHO LONGER PROGRA»iS 

2ND VI*R 3R0 YEAP ^TH YE*R 5TM YEAR 



6TM YEAq 



TOTAL 



GRADUATES 



(EST.) 



1978-79 CEST*) 



ACADEftIC YEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST,) 




1ST YE*R 



1/ DATA OBTAINEO TRO^f SCHOOLS OR TROi CA-ITArjo^ APPLICATIONS 4S roiL^W^^ ACAOE-IC ^^*«f/,^70;71 ANO 19T JR^ 

1972-73 FROM FY73 APPLICATIONS, 1973-M FRO«» FY-^^ APPLICATION^ 19"'4--^5 «^»0» *^V7^ APPLICATIONS* 1975*76 PRO«« «^Y 1^76 APPLICATIONS 



AND 1976-77 THROUGH 1978-79 FROH FY 1977 APPLICATIONS* 
2/ NUMBER OF REPEATERS lNCLUn5:0 IN <^nST-YEA9 rNO0tL»«<^NT . 



ERIC 



534 



s-ii 



535 



'$U«HARy ENROtlHtNT OAT»: OENTISTHY 1/ 



A€AI)C*IIC VCAR 


1ST YCAft 




2ND YtAR 


3R0 YEAJ* 


4TH YEA4 


5TH trm 


6TH reAt 


TOTAL 


'StAOUATPS 


1970-71 


479 1 


1)2/ 


4 37 


430 


399 






lf745 


394 


1971*72 


484 ( 


512/ 


4 73 


445 


4 30 






1*834 


422 


1972-73 


527 < 


2)2/ 


481 


480 


445 






lt933 


44S 


1973-74 


565 ( 


9)2/ 


507 


4«?3 


417 






1«98? 


5^5 


1974-75 


562 ( 


3)2/ 


56-» 


494 


411 






2«0)1 


4T4 


1975-74 


571 i 


9)2/* 


544 


^77 


^64 






l«956 J 


4^4 


1974-77 


615 ( 


25)2/ 


552 


541 


297 






2fOe5 f 


550 


1977-74 <EST#) 


606 




6 09 


54X 


293 






2»»4« 


540 


1978-79 itSJ,^ 


605 




6 33 


604 


291 






2fl03 


571 



TMREE-VfAR PRQGPA'tS 



ACAOENIC YEAR 


1ST YEAR 




2N0 Y£AR 


3R0 YEAR 


T'5TAL 


'JtADUATITS 


1970-71 


58 








58 




1971-72 


59 




56 




115 




1972-73 


189 








184 




1973-74 


259 C 


7)2/ 


241 


63 


542 


118 


1974-75 


255 ' 


2)2/ 


:53 


225 


743 


65 


1975-74 


256 i 


2)2/ 


248 


275 


779 


415 


1974-77 


290 1 


11)2/ 


248 


250 


789 


25$ 


1977-78 fEST.) 


199 




2 83 


246 


728 


244 


1974-79 <EST.) 






195 


279 


474 


277 



Tyo-yE:*o, pou»-year A*in lOI'J^R «>R*)t;RA««$ 



AC40ENIC YEAR 


1ST YEAR 




2ND YEAR 


3R0 YEAR 


4TH YEAR 5TM YEAR 6TH YrAR 


TOTAL 


3RADUAT^S 


1970-71 


421 ( 


1)2/ 


437 


430 


399 


If 487 


394 


1971-72 


427 { 


5)2/ 


*i7 


445 


4 30 


l#Tl»» 


422 


1972-73 


338 ( 


2)2/ 


481 


480 


445 


1*744 


445 


1973-74 


^06 i 


2)2/ 


26'^ 


430 


417 


1*420 


415 


1974-75 


3G7 ( 


1)2/ 


301 


269 


411 


1«288 


409 


1975-76 


315 i 


7)2/ 


296 


302 


^64 


1*177 




1976-77 


325 < 


14)2/ 


304 


291 


297 


1*217 


215 


1977-78 lEST,) 


407 




326 




293 


1*321 


2*^6 


1978-79 crST.) 


6t5 




^08 


325 


291 


1*629 


294 










PHYSICIAS'S* 
2H0 YEAR 


ASSISTANT ASO 

3rd year 








ACAOENIC YEAR 


IST YEA-^ 




H YEAR 


T'JT*L 




1971-72 


42 










61 




1972-73 


io<» 




37 






146 




19'»3-74 


95 




47 


5 










1^6 




45 






15; 




1975-76 


1D9 




44 






153 




1976-77 


35 




30 






^5 




1977-78 <£ST.) 


38 




41 






79 




1978-79 <E$T.) 


35 




IH 






73 





1/ DATA OBTAINED FRO** SCHOOLS OR P^QM CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACADE«ttC YfARS 1970-71 ANO 197 1-72 ^RO** *-V7^ A ©PL IC A T ! ONS* 
1972-73 FROH i-i^l APPLICATIONS, 1975-74 cpQM FY74 APPLICATIONS* 1974-75 FRO«l FV75 APPLICANTS'* 197S-7& FRO»< FY t'^TS APPLICATIONS 
AND 1976-77 THPOU".^ !^78-7Q cRO** ^y ^-^7 APPLICATIONS. 

2' NU«8ER OF REPEATf** IMrtriOED TN 'lc^T->^rAR r^PftLL^'^Nr. 



S-I2 



SU««A«V ENROLL«»CNT data: OPT0»CTHr 1/ 



tfn-72 

1979-7% 

lf7S»76 
tf74-77 
m7-7« CCST, 
lf7»»79 ICST. 



YCAK 


2H0 rCA9 


3Rf) yra* 


4TH if.kH 


Yf Al? 


6TK YEAft 


TDTAt 


94A)yAT?S 


28 












20 




25 


20 










45 




25 


25 


Id 








66 




26 ( 112/ 


22 


21 


17 






86 


n 


♦ 1 


2^ 


22 


20 






106 


20 


64 


39 


23 


22 






148 


22 


64 


69 


3«» 


25 






186 


23 


64 


64 


60 


39 






227 


3*» 



1/ DATA OetAINCD FRO« SCHOOLS C?^ fROn CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACAOENIC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FROt FV7? APPLICATIONSt 
1972-73 ^^On rY73 APPLICATlONSt 1973-74 ^^RO" PY74 APPLICATTONS* 1<»74»75 F90»f py?5 Ai«»LlC2TI0NSf 1975-73 -40il FY 1976 APPLICATIONS 
AND 1< 76-77 TMR0U6H 1978-79 FROH FY 1977 APPLICATIONS* 

2/ NUUBCR OF REPEATERS INCLUDED IN «^r«ST-YEAR ENROLLNEN^, 




538 



539 



SUH«*MY CN«OLL«£NT DATA: PHA^WICY 1/ 





1ST YEAH 




210 ye**? 


5Rn Y^Ai? 


4TM Yf-AR 


5T*I YtA«? 


6TH Y^A^ 


TOTAL 


3^A3UATe 


if i^r-Ti 


683 C 


47)2/ 




425 


327 


5t 




2f061 


366 




775 < 


92)2/ 


645 


495 


349 


52 




2*316 


376 




642 f 


34)2/ 


7 7? 


714 


436 


131 






465 


1973-74 


695 ( 


21>2/ 


821 


750 


500 


214 




2*980 


609 


lf7#-7« 


6?2 ( 


26)2/ 






612 


?6l 




'^*»14 


671 


If 75-76 


664 ( 


28)2/ 


lfOC9 




752 


273 




3f678 


714 


1976-77 


774 ( 


19)2/ 


936 




842 


310 




^*911 


90? 


lf77-7« CE$T,> 


765 




1«09G 


938 


879 


279 




3f951 


897 


197S-79 CrST.) 


T66 




8*?^ 


If C44 


82f 


332 




3t868 


^35 



1/ DATA OBTAINED r«0H SCHOOLS OR FROH CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS! ACAOEHIC YEARS 1970-71 AMD 1971-72 PRO^I ^Y72 APmCATlO<ISf 
1972-73 FRO« FY73 APPLICATIONSt 1<»t3«74 pro«« FV74 aPPLICATTONSt 1974-75 FRO«« PY75 A«»PLICATI«»ISf 19t5'*76 ^ROH ^Y 1976 APPLICATIONS 
AND 19"'6-77 THROUGH 1978-7«» P»»0» PY 1977 A^PL KAT IONS • 

2/ NUMBER OF REPEATERS INCLUDED IH FIRST-YEAR ENH0LL«»ENT !N 3- AND 4-YEAR PROGRA««S AND SECOND-YEAR ENROLL>«ENT 5-YEAR PROSRANS. 



5'JO 



S-14 



541 



lfT3-74 

i979*n 





* d 1 T C Mn 


c fVU » t * 


-ton yrAP 


ATM VTAfi 




}»Kmj\im T L 




^0 








192 


♦ 5 




3 r 








23 2 


A? 








A K. 


50 


21*5 


53 




68 ( 2)2/ 


57 


53 


43 




A9 




68 


60 


50 


53 




53 




112 


6T 


62 


59 


300 


59 




112 


196 


71 


61 


55e 


61 


ICST.) 


112 


10# 


103 


y\ 


390 


71 




112 


Ii;> 


10* 


103 


♦ 3t 


105 



1/ 0/I7A OeiAlHCO fno^ SCHOOLS On r^Oi» CAP|T*TION APPLTCATICNS AS ^OLLOWSt AC*0?:«1|C YEA«S 1970-71 AHO 1971-72 c^O* ^^72 A P^l ! CAT tOXS , 

1972*73 TROft Pt73 APPLICATIONS* 1973-74 fi?o« ^^74 APPIICATIONS^ 1974-75 ^^On «^Y75 APPLICATlO^^St t97<-7$ ritO<« 19"'6 APPLICATIONS 
AHO 1976-77 THROUGH 1978-79 PROW FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ NUfieCR OF RfPCATERS INCLUOEC IN «^IPST-YeAR ENpOLL^FNT, 



ERLC 



542 



^-15 



543 



1972- tS 

1973- 74 
l9t*-75 
|97%-7fc 
i976-?7 
ifn*78 fCST* 









ATH TEAR 5TH YEAR 


6TH YEAR 


TOTAL 


3RADUATES 


65 




60 


61 




?^ 




65 






59 , 






59 


S5 


6^ 


59 


S9 




2»7 


59 


6S 






59 






59 




«j* 




61 






A 1 

9 I 


7^ 


'2 




65 




275 


6^5 












293 


65 


30 






71 




298 


71 


SO 


A 0 


7^ 


72 . 




307 


72 



1/ DATA 08TAJ?iro FRO*» SC'^OOLS 0?^ <^ROH CAPIT&tton APPtlCATTONS A^ POILOW^: ACAnfTift C Yf A'S 1970-71 AND 1971-7? -^RO** PY72 A^OL IC ATIONSt 
l^7?«75 FRO« ^Y75 APPtI C A T I GN5» 19'l-7* F PC^< *^y7* APPLICATIONS* 1974-7$ FROH rY75 APPLICATIONS- 1975-76 PR0«1 ^Y 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-7? TMPOUG^; |97S-7<> 5*RC« < 19^7 AJ*?>L I C A ^1 ONS . ^ 



545 



SUM.IARV ENROLLH^NT DATA? ALL DISCIPLINES 



JPANO TOTAL ALL SCHOOLS 



lfT7-7S lEST.) 
im-7f «EST.) 







ZND TLA* 


vol 1 V r* A 6 


^ TH T t An 


CTti A O 
3 1 rf ▼ • ^ H 




TOTAL 


5'A JUATt 5 




12/ 


3 f #65 


39 319 


2 • 74^ 


138 


0 


13 9583 


39 93S 


♦ ♦IM f 


6 312/ 


3 f 81 2 


3,44a 


^ 9 023 


138 


3 


14 9533 


39 278 


A ^ A T <9 # 


67) 2/ 


♦ f 059 


39 757 


3 , 0 99 


38 


2 


159427 


39 432 


4f512 C 


63)2/ 


49488 


4,041 


?,303 


16' 


5 


169511 


39 654 


♦f729 ( 


70)2/ 


4f 55C 


4,381 


39586 


181 


9 


17,356 


39961 


4f«43 C 


76)2/ 


4,699 


4,499 


39«?32 


105 


3 


18,871 


4f 320 


4f849 C 


75)2/ 


4,675 ' 


4,56l 


39923 


107 


4 


1*9121 


49333 






4,799 


4,^42 


49025 


133 


6 


189541 


4,510 


4f9&^ 




4,83 3 


4e^C2 


49126 


133 


5 


199763 


59142 



ifn*72 

l9Tt-73 
1973»74 
l97*-75 
1975*76 

1976- 77 

1977- t8 <EST.) 

1978- 79 <EST,) 



182 
281 
322 
311 
304 
285 
302 
306 



»HYSICI*NS» 
14 8 

19 0 
2S4 
234 

274 
27 2 
2T7 
295 



23 
23 
24 
24 

23 



^=^NTAL 



TH^-RIPTST 

19 

22 

22 

24 

24 



PRO'S l?A«iS 



372 
516 
63J> 
593 
625 
557 
579 
601 



1/ OATI OBTAINCO FRO» SCHOOLS OR PRO»f C4=>ITATI0w APOLTCATJONS AS FOLLOWS! ACA^E»<!C YEARS 1970-71 »ND l<?7l-7? PRO* '^YT? 4PPL [CAT TONS* 
1972-73 FRO« FY73 APPLICATIONS, 1973-74 FROH «^Y74 APPLICATIONS, 1974*''5 FRO** FY75 APPLICATIONS, 1975-76 ^RO* ^T 1976 A'PLICITIONS 
AND 1976-77 THROUGH 1978-79 FROM FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ NUWR OF REPEATERS INCttJOED IN pIRST-yEAR ENR^LL«*pNT. 



546 



3-17 



547 



ACAOCMIC YCAU 


1ST YEAR 




2N0 YEAR 


3R0 YEAR 


4TH YEAR 


5TM YEAR 


6TM YEAR 


TOTAL 


^KAlUATCr 


1970-71 


1*902 i 


28>2/ 


1*694 


1*656 


1*53' 


4 




5*791 


US4l 


If 71-72 


29OI7 < 


47>2/ 


1*B57 


1*711 


1*625 


5 


3 


7,218 


1*644 


1972-75 


2*144 t 


36>2/ 


1*9 S2 


1*668 


1*636 


12 


2 


7,644 


1«70? 


1973-74 


2*2d9 1 


46>2/ 


2*126 


2*002 


1«780 


10 


5 


8*132 


If 858 


197#-75 


2*285 < 


57)2/ 


2fl54 


2*127 


1«934 


19 


9 


8,519 


1»»92 


1975-7* 


2#317 < 


51)2/ 


2*256 


2*164 


2*072 


6 


3 


8,813 


2*124 


197*- 77 


2»349 < 


49)2/ 


2*279 


2*261 


2*348 


6 


4 


8,947 


2«119 


1977-78 CEST.) 


2«354 




2*325 


2*282 


2*174 




6 


9,146 


2f222 


1978-79 CEST*> 


2*379 




2*35i 


2*348 


2*214 


12 


5 


9*309 


2»7r8 



acaochxc year 

1978-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 <EST») 

1978- 79 <eST«) 



ACAOEHIC YEA« 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 <EST») 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAR 

26 

^3 
102 
121 ( 

88 

82 C 
82 < 
84 

12 6 



2ND YEA9 



3RD YEAR 



TDT4L 



3)2^ 

1)2/ 
1)2/ 



TWO-rrARf ^OU«-YrAP mo LON'^fR »ROGRA««S 



ACADEMIC YEAP 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 <rST.) 

1978- 79 (EST.) 



10 

67 
126 
11% 

li? 
121 

no 

1^4 



^PHYSICIANS' ASSISTANT A^iO DENTAL THPRAPIST PROSRA^^S 
2*4^) YTAR 3»0 YfAP 4TM YTAR 



65 

92 
11? 
1 16 
1 7^ 



TOTAL 
10 
75 
189 
168 
»04 
233 
246 
263 



5RA3UATES 



13 


13 


5? 


!3 


26 


33 


9? 


33 


68 


71 


241 


71 


89 


86 


296 


86 


70 


56 


214 


55 


85 


82 


249 


56 


■'ft 


84 


240 


81 


80 


69 


233 


70 


84 


82 


292 


82 



1ST YEAR 




2N0 Y':a» 


3RD YEAR 


4TH YEAR 


5TM YFAR 


YPAR 


TOtAL 


'^RAOUAT^S 


1*876 ( 


28)2/ 


1*681 


1*643 


1*537 


4 




6f 741 


US27 


1*984 ( 


47)2/ 


1 *8^1 




1*625 


5 


3 


7*126 


1*611 


2*042 ( 


36)2/ 


1 ,914 


1,797 


1*636 


12 


2 


7*403 


1*638 


2*088 ( 


43)2/ 


2*0^7 


1,<»16 


1*790 


10 


5 


7*836 


1*772 


2*197 ( 


57)2/ 


2*084 


2*071 


1*934 


10 


9 


8.305 


1*939 


2*235 C 


50)2/ 


2*171 


2*0«2 


2*C72 


6 


3 


8*569 


2«368 


2*267 f 


48)2/ 


2*20^ 


2*177 


2*046 


6 


4 


8*707 


2*038 


2*270 




2*2*5 


2*213 


2*174 


5 


6 


8,913 


2*152 


2*?53 




2*267 


2*266 


2*214 


12 


5 


9*017 


2*696 



1/ DATA OBTAINED FROM SCHOO- CR «^P0!» CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLO^^S: ACADEMIC YEARS 1-70-71 AND 1971-72 FRO^t «^Y72 * ^'PLI : A TIONS* 

1972-75 FRdM APPLICATIONS, 197 5-74 ^R0« FY 74 APPL T C A TT ON <5 , 197^-75 ^R0»< ^Y75 APPL I C A T i . i975-76 FPO** FY 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-7? THPOyH 1978-79 CRO'* *^Y 1<577 APPLICATIONS. 

2/ NUMBER OF REPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEAR EnpOLL-FNT. 



ERIC 



54S 



549 



ttn'72 

lf7S*74 
If 74- 77 

im-7« CEST.> 



TOTAL ALL PROGRAMS 





2 NO YEA? 




4TH YEAR 


5TH YEAR 


6TH YEaR 


TOTAL 


SR ACHATES 




1 *3 




1 0^ 






^26 


106 


1»9 


152 


137 


1 25 






574 


123 


161 


157 


1S2 


1 37 






627 


137 


219 






1 *51 






V A a 


151 


276 


2U 


183 


156 






rn 


156 


2#2 


216 


216 


132 






S76 


182 


255 


2*0 


2»3 


21* 






942 


214 


265 


2 6'> 


241 


232 






»90 


252 


266 


2 6'2 


?^2 


241 






1«023 


241 



ACAOCKIC YEAR 

mt-71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197#-75 
1975-76 

1974- 77 

1977-70 CEST.> 
1974-79 lEST.) 



1ST YEAR 



2»n YE*'' 



■^PO YTftS? 



T'JT AL 



GRADUATES 









YEAR* FOU»-YEAP 


AND LONGER 










ACAOCNtC YEAR 


IST YEAR 






4TH YEAR 


5TH YE^p 


6TH YEAR 


TOTAL 


jRADUATr 


1970-71 


152 


14» 


125 


106 






526 


186 


1971-72 


160 


I S2 


!37 


125 






574 


125 


1972-73 


181 


157 


B2 


137 






627 


137 


1973-74 


219 


18^ 


1*^<^ 


151 






70? 


151 


l97#-75 


236 


2lf> 


183 


156 






1^1 


156 


1975-76 


24 2 




216 


182 






876 


182 


l»74-77 


255 


2^0 


233 


214 






942 


214 


1977-78 (EST*) 


265 


2S2 


241 


232 






«I93 


232 


1978-79 (EST.) 


268 


26? 


252 


241 






1*D?3 


241 



ACAOEniC YEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 
197*- 75 
1975-76 

1974- 77 

1977- 78 

1978- 79 



1ST Y^AR 



PHYSTCI A'^S* ASSISTA^i'^ ANH OEMTAL THERAPIST PRO'^RAJ'S 
2N0 Y"AP 3P0 YEAP <^ TH Y^AR 



TOTAL 



(EST.) 
(EST.) 



1/ DATA OBTAINED FRO« SCHOOLS OR FPO"* CAf»I TA^I iPPLtCA^IONS AS «^01L'^U<^! ACAPE^IC Y^ArS 1970-71 AN'O 1R71-7? «^R0* FY7? I P^>L t C ATI ONS t 
1972-73 fnOn FY73 APPLIC A T 10NS« l973-"^4 FPO« Fy74 AP^L I C A t t o*i i9'^4-75 ^^0^ «^Y75 4P«>L IC A T I ONS ♦ 1970-76 «^RO«t ^Y n 76 A «>PL I CA TI ONS 
AMO 1976-77 THROUGH 1978-79 FROM FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ WUItPE^ REPEATERS INCLUDED IN «^IPST*yFAP ENPOLL«fnT, 



550 



S-19 



551 



SU"«1A«Y tWOLL"«Em data: O^NTtSTRY 



TOTAL ALL »«or,R«ns 





t <T vr Aft 






YE At 


:«on yPAR 

V f k M f\ 


4TH YEAR 


5TH YEAR 


6TH YEAR 


TOTAL 


SRA^aAttS 


1. y f 1 1 


92 3 






8 45 




762 






3«34f| 


762 


yy f *• » c 


Q97 t 


419/ 








799 






3*457 


803 


1 y f «• • O 


700 * 






Q 9 A 
7 ^ O 


869 


794 






3*577 


824 




1*005 f 


6)2/ 




971 


*»13 








3*695 


849 


1974*75 


1 tOl 1 ( 


8)2/ 




9 85 


978 


856 






3*830 


990 


1 O 7i( . 7 & 


1 • U 1 1 « 






7 o7 










3« *?87 


^25 


1976'*77 




3)2/ 




9 21 


905 


887 






3*665 


894 


1^77— 7ft 


943 






951 




875 






3»702 


890 


■ ■ 


946 









9 38 


958 


914 






3*736 


908 


























1 C T Vr A B 




t nit/ 




ipn yrAp 








TOTAL 


'•PADUATCS 


1 47fi* 7 1 






















1 <>71 — 75 
A 7 f A ^ f ^ 




















c 


1 <J75»7X 
i 7 # ^ • f J 


1 V 






1 n 


i J 












1973-74 


10 






1 0 


25 








45 


43 


1974-75 


10 






IG 


34 








34 


34 


1975-76 


IG 








14 








33 


21 


1976-77 


10 






9 


12 








^1 


13 


1977-78 fEST.) 


10 






12 


10 








32 


10 


1978-79 (EST.) 


10 






n 


^ 12 








32 


12 















vrAH , POU«-YE*R 










ACAOE'^IC 


YEAR 


1ST YEAR 




2N0 YEAR 


3RD YEAR 


4TH YEAR 3TM YEAR 


fcTM YFAR 


^DTAU 


';«»A3UATiS 


1970-71 




923 






5 45 


818 * 


762 




3*348 


762 


1971-72 




927 


f 


4)2/ 




836 


799 




3,457 


799 


1972-73 




978 


t 


5)2/ 


916 


854 


794 




3*542 


793 


19"3-7^ 




995 


i 


6)2/ 


961 


888 


306 




5*650 


806 


1974-75 




1*001 


( 


8)2/ 


9 75 


944 


856 




5*776 


856 


1975-76 




1*001 


{ 


3)2/ 


980 




924 




5*854 


954 


1976-77 




942 


( 


5)2/ 


912 


89 3 


887 




3*634 


881 


1977-78 


^EST.) 


938 






9 39 


*>18 


875 




5*ft70 


480 


1978-79 


CEST») 


936 






928 


926 


914 




5*70* 


89S 







PHYSICIANS' 


ASSISTANT AND 






ACADERIC YEAR 


1ST YEAR 


2ND YEAR 


3R0 YEAR 


4TH YEAR 


TOTAL 


1971-72 


172 


1*8 


23 


19 


362 


1972-73 


21* 


132 


23 


22 


441 


X973-74 


196 


201 


24 


22 


445 


1974-75 


197 


180 


24 


24 


425 


1975-76 


192 


18? 


?3 


24 


421 


1976-77 


lfe4 


160 






5?» 


1977-78 (E*;t ^ 


172 


.61 






555 


1978-79 ..i,T.) 


1^2 


166 






55*i 



1/ DATA OBTAINED FROH SCHOOLS OR ^^^O^ CAPITATTC.. APPL ICA TTONS A^ FOLLOWS! ACAO£«<IC YEARS 197'>-71 ANO 1971-72 FSC»« PY72 *'*s>l i:«Tr.N^* 
1972-73 FROM FY73 APPLICATIONS* 1975-74 FROK PY74 APPLICATIONS* 1974-75 FROH FY75 APPLICATIONS* 1975-76 f'^on FY n76 4:>5j^ j c A T I ONS 
AND n76-77 TMPOUGM 1978-79 FRO« FY 1977 APPLICATIONS- 

2/ NUK8ER OF REPtiTERS INCLUDED IN «^IR$T-YEAO ENROLLMENT. 



ERIC 



552 



<;-;>o 



553 



ENROLL*«ENT DATA: OPTO^^ETRf 1/ q-OON 03 



fteAOCilfC rtM 1ST YEAH 2H0 YtAR 5«0 YFAft 

|970*7S lt$ 106 109 

lfn-72 12$ 113 100 

IfT2-T3 161 119 lie 

tfT3-74 Ui < 1)2/ 151 112 

tfT#»75 142 < 2)2/ 135 1*8 

lfTS-76 na 1^9 135 

lf7**77 138 129 ni 

lf7T-7* CEST.> 160 143 126 

tf7«-7f fCST.) 13g I'^C 140 



♦TH Y£*R 




6TH YtA>? 






36 








95 


III 






452 


ni 


99 






48«» 


99 


igq 






51 J 


109 


112 






537 


11? 








•t55 


144 


133 






531 


134 


131 






56? 


131 


ia^». 






556 


12^ 



1/ 0*T* OBTAINCD FROH SCHOOLS OR FRO»« C*p:T»TION IPPLICATtgNS tS FOLLOWS: «C«OENIC YEIRS 1970-71 AND 1971-7? FROM FV7a APPLICATIONS, 
H72-73 FRCH FY73 APPLICATIONS. 1973-74 ^HO- CY74 APPLK A TtoN«^. iq-»4-75 «^O0«« fY75 APPLICATIONS, 1975-76 s^^O" -Y 1976 AOPLTCATIOMS 
««D I9TS-77 THROUGH 1978-79 FRO" FY 1977 Af oL ICA TI ONS . 

a/ NUmCR OF REPEATERS I«»CLUOED IN FIRST-YEAO ENBolLWENT. 



b54 



555 



SU><«A«y tNR^LL^ENT DATA! PMAR«1tCV \f 



ACAOemC TCAK 


1ST YEA^ 




2H') YtAR 


3ft9 Y^ft^ 


4TH YEA^ 


5TM YEAR 


6TM year 


T n T A I 


vfn m-JX/m ICO 




67C f 


19>2/ 




40 1 


154 


134 




2 #005 


442 


lf7l-72 


7ai c 


9)2/ 


664 


541 


245 


155 




2 f 504 


4 f f 


lf72-73 


ail ( 


20)2/ 


▼ 54 


f 32 


512 


26 




? #51 5 




1^75»7# 


724 < 


6)2/ 




f I 0 


J 01 


i 3 £ 






561 


lf7*-75 


853 




862 




594 


<>1 




2*956 


677 


1979*74 


900 ( 


20)2/ 


857 


850 


444 


99 






780 


1976»77 


920 ( 


20)2/ 


384 


822 


451 


101 




3fl78 


785 


1977-7« CES7t> 


976 




906 


839 


410 


123 




3«259 


932 


l97$-79 <ESTt> 


1*000 




9 09 


«02 


4 05 


121 




3f257 


864 



1/ DATA OBTAINED FROM SCHOOLS OR FROit CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACADEMIC. ^EARS 1970-71 AND 1971-72 PRO* Pt7? AP»L IClTIONSt 
1972-75 FROU FY75 APPIICATIONS* 1975-'''4 ^ROW ^^74 A PPL I Ci T I ONJ>« 1974-75 ^RO"! PY75 APPtlCATIOHfS* 197^-76 ^RO* *"Y 1976 AP^t ICATIO«|S 
AMD 1976-77 THROUGH 1978-79 FRO« FY 1977 APPLICATIONS, 

2/ NUHIIER OF REPEATERS INCLUDED IN ^IRST-YEAR ENROLLMENT IN 3- AND 4-YEAR PROr,RANS AND SeCOND-YEAR ENROLtNENT 5-YEAR of^oenAHS. 



55G 



55' 



SU»»**ftt CNPOlL»rHT DAT*: OODIATPV 1/ 



If 19- 7* 

aw- 7? 

^|fT7-7« 

















57 1 








^1 




»t* f 








44 




f 








4? 




10? 








50 






















ft. 














96 
















12« 




* 5 s 




• t tr 



5Th YEAP 



TOTAL 


SRADUATES 


177 


31 


2S6 


44 


227 


♦ 2 


277 


58 


332 


50 






44€ 


9f 


♦57 


:o2 


♦ 73 


11^ 



1/ DATA 09TAIWCD F«Oi< SCHOOtS 05* ?»0« CA^turjC*^ APPt : Ci * J CN^> AS FOLUCy^; ACADEMIC YEARS H970-7i AND 1971-72 FROlt PY72 APOLICATIONSt 
' 1972*75 rAO>l ^Y7S *P«>t ICA*! jcjTt.-^^ fe»^w ii f p L ? ^ I * ! ^-'i " « 1974-'^5 -Y7«5 4PC»L I C A T 1 0*#S ♦ 1975-76 *^«0«* ''7 197$ APPtlCATKWS 

AHO lf7$-77 THI^OUCIH 1978-7** M.O* i*^ J'l K * Of<S • 



55.9 



ACAOC»*IC YCAft 


1ST YtAR 




YEAR ^ 

^ 76 


3R0 YEAR 


4TH YE*R 


5TH YEAR 


1970-71 


84 ( 


2)2/ 


76 


6^ 




1971-72 


89 ( 


2)2/ 


81 


7R 


7« 


• 


1972-73 


103 ( 


2)2/ 


90 


76 


79 




1973-74 


iC7 ( 


4)2/ 


100 


88 


76 




1974-75 


106 ( 


3)2/ 


99 


102 


84 • 




1975-76 


lod ( 


2)2/ 


1 07 


97 


98 




1976-77 


107 ( 


3)2/ 


IC4 


107 


94 




1977-78 (EST*) 


105 




110 




1 01 




1 i 79 (EST- ) 


' 105 




1C5 


no 


109 





6TM YEAR 







rout 


3RADUATES 


505 


59 


322 


74 


34R 


1^ 


371 


76 


391 


94 


%10 


?a 


V2 


95 


*25 


lai 


= >9 


138 



1/ DATA 08T41NEO FRO*< SCHOOLS OR FROM CAPITATIO** APPtlCATIONS ACT'TOLLOWS: *CAOE««IC ^EA«»S 1970-71 AND 1971-7 «^ROM -Y7? ^ o«>L I CATXONSt 
1972-73 fSoH FY73 APPLICATIONS, 1973-74 FROM FY74 APPLICATIONS, 1974-75 FROM «=^.Y75 ^4PPL !C A T! C4*S • 1975-76 FROM FY 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-77 TKROy^w 1978-79 pR0« PY 1977 A^Pt IC A M 0N<; . " ' . t , , 

2/ NUMBER OF REPE TERS INCtUOtD IN ^TRST-YEAR ENROLLMPNT* 

r 



5iil 



I 



$U«HARY ENRnLL»E«*T DAT*: ALL OlSClPLINCS 



n3«4 3^ 



GRAND TOTAL ALL SCHOOLS 





1ST YCAJJ 


2ND YEaR 


3P n Y C A 


4TH YCA^ 


"STH YlAh 


ATH Y£^*? 


■'OTAL 


SRAOUAT^S 


If 7t-7l 




5»182 


2f «32 


1 f *'52 




9 


lit 5B5 


2f 787 


If TX-72 


A AAV S 


3f 47 4 


3» 042 


2 f 100 




t? ^ 


12f 63** 


2t''^7 


If T2-73 


4^422 f 35)2/ 


4f 01 4 


3f 263 


2f 247 


2 


0 


l^f 'S3 


3tX83 


It f 3* 7^ 


#f059 f blitz r 


4 f 39 1 


3f 7^4 


2 f ^ v:> 






1*3 f 1 4^ ♦ 


3f 64 7 


If74-T5 


4#695 111712/ 


4,396 


4»30<^ 


2f^32 


2 


0 


16,032 


4,0S1 


lf7S-76 


^#•812 C1D1>2/ 


4f34R 


4,473 


2f734 




0 


1S-»5S7 


4,30i 


lf7*-77 


4«836 aC6}2/ 


' 52 6 


4f 373 


Stesi 




0 


16,586 


4,192 


If 77-78 ICST.) 


5«C16 


4 )70 6 


4fSftl 


2,«>31 




1 


17.235 


4,302 


lf78-79 ftST.) 


5f 188 


4,sd5 


4,7«jO 


3,344 




c 


l''»787 


4,443 



lf71'72 
tf72-73 
lf73-74 
lf74-75 
lf75-76 
H76-77 
lf77-7d 
1978-79 



(EST.) 
IEST*J 



188 
294 
273 
244 
249 
233 
246 
261 



Physicians* asnsta^t avo of^^tal THtRAPisT proiSams- 

176 

196 41 16 

23 0 16 16 

202 16 16 

2.0 16 16 

215 16 16 

220 . 16 16 



311 
470 
526 
476 
483 
46«^ 
493 
513 



4 



1/ DATA" OBT AINEO FRO« SCH'^OLSt 0*^ F»C« C Ap T TA T t fj^jAP pj. | CA T T O^O AS FOlLOyS: ACADE^IIC YFARS 1970*71 AND 19^^1-7? PRO«< Fv72 A PPL I C ATIC*IS, 
1972-73 fY72 APPLICATION'S, 1-^73-74 PP0«>TT4 A PPL !C A TT QfJS, 1974-75 FRO*^ FY75 AP^L IC# T IONS, 197^-76 P»OH FY 1976 APPLICATIONS 

AND 1976-77 fH^OU^^M 1978'7«* ^^RO* ^Y 1977 APPLICATIONS, 

2/ mUHBER OF REPEVtERS INCLUOEO in FI»ST-Y?:a» ENROLLMENT, 



56 



ERIC 



56, 



TOTAL ALL PROGRAMS 



ACAOCmC 


YCAft 


1ST YtAR 




2N0 YtAR 


3R0 YtAR 


4TH VtAR 


197t*71 








39)2/ 


l*4f7 


1*?4Q 


1*169 


X97X^72 




1*771 


( 


3412/ 


1*591 


1*566 


1*210 


1972-73 




A 9 7 J O 




41)2/ 


1*76? 


1*517 


1*345 


1975*74 




O ^ A A C 


# 


4212/ 


1*933 


1*675 


1*43'« 


197#*'75 






t 


44)2/ 




1*^62 


1*5V9 


1975-76 




2*193 


i 


58)2/ 


2*106 


2*D38 


1*567 


1916-77 




2«26« 




54)2/ 


2*1^^ 


2*06* 


1*615 


1977-78 


ies7«) 


2*323 






2*274 


2*213 


1*758 


197$- 79 


(tST«> 


2f 367 






2*347 


2*284 


1*897 










- - 




mr'THOf t"v7ii' 




ACAOCKIC 


Yt AR 


1ST YtAR 




2N0 YEAR 






1970-71 




ai 












1971-72 










41 


35 




1972-73 




365 


< 


8)2/ 


20 




1973-74 




525 


f 


6)2/ 


377 


19 




1974-75 




357 


c 


3)2/ 


4 36 


367 




1975-76 




331 


c 


4)2/ 


3*4 


* J? 




1976-77 




292 


c 


4)2/ 


502 






1977-78 


(EST.) 


96 






? 3? 


299 




1978-79 




96 






1 3? 


230 



















5^H >tAR 

2 
2 



6TH YtAR 



TOTAL 
5*4^1 
5*939 
6*561 
7*089 
7,677 

^•136 

569 
3*995 



TOTAL 
21 
41 
420 

Q21 
1*160 
1*053 

792 
627 



ACAOtKXC YtAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74^ 

1974- 75* 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 <tST.) 

1978- 79 (tST. ) 



1ST YtA« vrAO 3r0 YtA- 

1*535 ( 39)2/ 1*467 1*?4^J 

1*771 C 34)2/ 1*550. **366 

1*570 ( 33)2/ 1*'*2 1*4«2 

1*521 ( 5tJ2/ 1*556 1*656 

1 ,746 ( 41)2/ U^^S H*^*^ 

1*8'»2 C 54)2/ 1 *762 1*630 

2*062 ( SD)2/ 1*891 1*"'76 

2*227 2*0^2 ' If^.l* 

2,271 2,21C 2*0*^* 



G^ADUATtS 
1*25") 
1*302 
1*469 
1*583 
1«861 
1*964 
1*^18 
2f 866 
2*15! 



3«A)UAT£S 



37 
36 
270 
399 
233 
292 
226 



4TH YtAR 


5TH YtAR 


6TH YtAR TOTAL 


GRAO'JATtS 


1*169 




S,470 


1*258 


1*210 




5^897 


1*312 


1 •345 


9 


6*141 


1*432 


1*435 




6*168 


1*544 


! *579 


9 


A, 517 


1,591 


1*567 




6*851 


1*565 


1*615 




7,544 


1 *63(^ 


1.758 




I 7*942 


1*774 


1*'^97 




1^,437 


1,^05 



i.CAOt«IC ^CAR 


IST YEAP 




1971-72 


120 


e3 


1972-73 


2C4 


1 31 


1973-74 


1ft 7 


I^b 


1974-75 


17fi 


1*^5 


1975-76 


156 


162 


19/6-77 


165 


15? 


1977-78 (tST.) 


168 


164 


1978-79 ftST.) 




16a 



PHYSICIANS* A<:^S!*:TANT A»^0 Hi^NTAL TH?:RA»IST PROGRAMS 



^?TAl 
203 
335 

3 33 
318 
317 
332 
35^ 



1/ DATA C8TAINE0 FRO«« SCnrcL^ rfi rpon C»f>irAriO«J APPLTCATIdhS AS rcLLOW^r ACAOt^tC YMRS i97C.M AND l"^! -72 ?^R0- PY^2 APPLICATIONS* 
?972.7rFR0HCY73 AP^L i C AT • ^ , 1973-^^ r^C- rv7-* 4 PPt ! r A T I ^ . lo7A«75 roo« cyT^ 4 ppL T C A T 1 ONS , n^c.^^ -^0- -Y 1^-6 A o:»L T CA t ICIf S 
AND 1976-77 THROUGm 1978-79 ^RO*' ^y i977 APPLICATIONS. 

2/ NUHRe» OF RtPtATfft'^ I^rtHOtO IN 'lO^^T-YfAff fNC'lL L-«" NT » 



5-26 



^{)m^kny rnQOLL^tNT 0*T*: DrXTTSTftY If 



ACAO£RIC YCAR 

197S-74 
197* -75 
1975-76 
1916-77 

197T-7$ ftST.) 
1978-79 CEST*) 



ACAC£»IC y£Af( 

1970-71 

1971*72 

1972-73 

l?73-7* 

197#-75 

1975- 7S 

1976- 77 

1977- 78 <EST,) 

1978- 79 {£$!•) 



ACADEMIC YE All 
t970-7l 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7* 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 <EST*) 

1978- 79 f^ST*) 















1ST YEAR 




2ND 


YEAR 


3R9 YEAR 


4Th year 


639 i 


X2)2/ 




543 


4 7 * 


T Y Y 

5 37 


668 { 


12>2/ 




600 


54 0 


3 34 


73* < 


8)2/ 




6^6 


592 


3 79 


740 ( 


4)2/ 




766 


6 58 


4 19 


765 f 


9)2/ 




7n 


764 


382 


812 ( 


8)2/ 




739 


TOO 


44 7 


82G f 


r-:2/ 




BOt 


740 


4 37 


836 






791 


79 5 


462 


849 




831 


791 


529 














1ST YEAR 






YE AR 


t fin V p A n 




148 t 


2)2/ 




141 


122 




168 C 


4)2/ 




147 


14 7 




321 ( 


3)2 / 




312 


iSb 




328 ( 


3)2 / 




348 


269 




5C4 






2 ^ R 


32 0 




293 ( 


1)2/ 




29« 


'08 




212 ( 


3)2/ 




264 


291 




55 






21^. 






54 






5* 


^ 3 










- TWO- 




S LONGER 


1ST YEAR 




2Nn 


Yf 4» 


'^9f> Y r s Q 


* ^ Y ^ A R 


491 ( 


10)2/ 




40? 


3*^2 


337 


500 C 


8)2/ 




«53 


393 


3 34 


413 ( 


5)2 / 




5S4 


436 


3 f 9 


41? f 


1)2/ 




41^> 


3ft9 


4 1** 


461 C 


9)2/ 




%21 


4^ ♦ 


X c o 


519 f 


7)2./ 






420 


%4"' 


608 f 


15)2/ 




536 


44^ 




781 






^ya 


■^29 


*62 


795 






1^7 


'B 





5T4 Y£A«» 



6TH YEftR 



T9T4L 
1**»9S 
2tl42 
^f*0! 
2«5'^3 
2«630 
2*725 
2*797 
2*884 
3*000 



3»*3U*T£S 

469 

55* 
682 
6&3 
755 
706 

T7? 

71^ 



TDTAL 
411 
46? 
A19 
94 5 
Q22 

R95 
767 
534 

321 



3»*)UAT5:S 

no 

136 

2S' 
277 
'13 
287 
264 
205 



f,TM YEA© 



T0T4L 
1*582 
1*6*^*. 
1*582 
1 .SS** 
1*708 
1 ♦*?3Q 
2*030 
2* 35D 
?#47n 



336 
SS! 
577 
41 ? 

419 

^05 



AC*OE«rC YEAR IS^ YEAP 'NO YfAP !PD Y^ftP 4TH Y-Aft 1^-^7*1 

1971- 72 4C 108 

1972- 75 ^0 4^ J-^ 

1973- 74 hi, *0 I*. 16 l'« 

1974- 75 66 A'. 16 16 14*. 

1975- 76 93 *G 16 1ft 16*^ 

1976- 77 6? 5^ 

1977- 78 ^EST.) 78 I 36 \^ 5^1 

1978- 79 f£ST.) 9C ^2 '6 ;6 17* 



1/ DATA OBTAlNCn POO** SCHOOL*^ Fee** C«'*TT*T!n». *P^L^^A'I^NS coiL'^W'^r' . l^r-ff yf 19'0-71 *N0 reo^ ry^-* « f^oi II 4 T J -^SS t 

'072- 73 PROH PT73 APPL IC AT JONS » 197 3-.74 -i>0>< fY74 A PP L ? C ft T ] ON t i97%-75 f«>0»l rY'5 4 PPL I C i I ON*; • n^^.-7^ f P fr ! ^ 4P^LtC*t?'^s 
AND l976-''7 TmpqU'^^m n78"7^ «^ y 1977 A P P I T r A Tl C . 

2/ NUMBER u*^ PEP'='ATE«>S INCH'OrO -Terr-YfAo r^s'^LL^'^NT* 




56G 



5 6' 7 



su?iMARY Enrollment data: pharmacy 1/ 





1ST YCAf{ 




2Nn YEAR 


"W" Ye**? 


^TH YEAR 


STM Y£A^ 


6TH YEA*? 


TOTAL 


SRADUAtES 


1970*71 


IfOftl t 




874 


81'^ 


218 






2f 910 


844 


1971-72 


lfl97 1 


30)2/ 




B60 


264 






5f 246 


<>04 


197{«73 


lf343 1 


36)2/ 


lfl83 


830 


253 






3f 60? 


887 


1973- 7# 


lf363 ( 


14)2/ 


lf276 


lt055 


253 






3f 947 


1«038 


1974-75 


lf403 ( 


63)2/ 


lf240 


lf205 


307 






4^155 


lfl75 


1975- 


lf370 f 


34)2/ 


lf29^ 




345 






4,299 


U212 


197<-77 


lf23S ( 


33)2/ 


lfl04 




390 






^f898 


IfUl 


1977-78 (EST.> 


lf2#7 




lfl41 


U137 


321 






3f «I4S 


1*121 


197$*79 fEST.I 


lf257 




IflOS 


U178 


18S 






^•72« 


if 14^ 



1/ Data OSTAINCD fno^ schools or FR0«" CAPITATI applications as follows: academic years 1970-71 and 1971-72 FROM FY72 APPLICATIONS* 
1972^73 FROM RY73 APPLlCATlONSt 1973-''4 *^Y74 A PPL T C4 T I ONS t 1974-75 ^RQW *^Y75 APPL ICAT lONSt 197«5-76 ^RO^ PY 1'976 APPLICATIONS 

AND 1976-77 THROUGH 1978-79 FRO« FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ NUM8CR OF REPEATERS INCLUOEa IN FISST-YEAR Ef^OLLMENT IN 3- AND 4-YEAR PROGRAMS AND SECOND-YEAR ENROLLMENT 5-^EAR pR3GRAM$» 



0 



57i 



ACADtniw TtAR 


151 Tt An 






aTu vrAo 

^ I n ~ L ^ n 




vr As 




vrA s 


Trt TA< 


JRA*> MATE'S 




21 3 




1 B2 


* QA 










f D f 


1 4 A 

1 3 ^ 


1971*72 


221 


2 1 ^ 


I ''^ i 


i S 5 










7 A A 




l??a-73 


236 


?13 


21C 


168 










827 


167 


197T-'74 




2 35 


208 


2 09 










38S 


206 


1974-75 


246 


2^* 




207 










»13 


207 


1975»7^ 


246 


2 * ^ 


3 1 












943 


99 X 

(C£ ^ 






9 49 


^ *f ^ 












1«045 


226 


1977-78 <ESr.> 


416 


321 


249 


23<» 










1»225 


238 


i97S-79 <rST.> 


445 


♦ 13 




248 










1*' >6 


266 


1/ DATA OeTAINED 


FHOn SCHOOLS OR 


ROW CAPITATION 


APPtTCATIONS 


AS FOLLcys; 


ACAOEWIC YEARS 


1970 


-71 ANO 1971-72 FROM ' 


Y72 4»PLIC 


1975r»75 PROW 


»^y73 APPtlCATIONSt 


l«5^3-7# FRO'* ^ 


Y7^ APOLICATT 


ONSf 1974-75 


PRO«< 


«^Y75 Ac'PtlCATI'WS* 


197--76 =R0«« FY 


l<»76 Ao»LI 



AND 1976-77 THROUGM |978-7^ FRO* ?Y, 1977 APPLICATIONS. 
2/ mirt^R or RrPE;»TERS included in FtrsT-YEAR rKROLl^^ENT, 



S-30 



SUN^ARY fNROLLMENT OATAt ALL OISCIOLINES 



^ACAOCmc T£Ail 

1979*74 
197%* 75 
i t#7S-7# 
|9n*77 
t977-7« CCST.I 
I97t-79 leST.) 



t97J*72 
|972*73 
|973*74 
5^1974-75 
1975-76 
i974»77 
l977-7t CEST.I 



1ST YCAfl 
5,^S1 C 84)2/ 
«,13S C 8912/ 
6,S9t €107)2/ 
7,472 C159)2/ 
7,812 < 198)2/ 
7tM7 €253)2/ 
7,854 €218)2/ 
7,959 
8,958 



<;«AirO TOTAL ILL SCHOOLS 



*2N0 YEAR 
4,804 
5,584 
6,023 
*i,V25 
7,105 
7,422 
7,392 
7,586 
V,70 8 



PHYSICIANS' ASSISTANT AND OENTAl. THERAPIST PROGRAMS 



OnU T CM n 


Tin T L An 


5TH year 


6TH YEIR 


TOTAL 


S^A^UATES 






X69 


0 


19,331 


4«389 






177 


0 


21,016 


4-559 


5,585 


4 f 264 




W 


ZZ , roZ 


9f 07d 


6,06^ 


4f 668 


172 


0 


25,305 


5,466 


6,776 


4,851 


222 


0 


26,766 


6f019 


7»1X3 


5,305 


18^ 


0 


27,870 


7,127 


7,363 


5,285 


224 


754 


28,872 


6,798 


",431 


5f';35 


25? 


776 


2«.619 


T«312 


7,551 


5,700 


220 


740 


29,969 


7,348 



121 


10^ 




31 


270 


194 


*?1 


55 


350 


311 


124 


69 


402 


416 


1^8 


68 


587 


45 3 


1^3 


92 


336 


39 0 


159 


88 


346 


376 


177 


104 


357 


39 2 


16*' 


125 



313 
618 
854 
1,054 
1*105 
973 
1,083 
1*043 



t/ DATA O0TAINCO FRO>f SCHOOLS OR FRON CAPITATION A'^PLI CA T IONS AS FOLLCKS: ACADEfllC YEARS 1970-71 APfO 19''l-72 FRO<l FY72 4»PL'CATlON$t 
1972-73 >R0« FY75 APPLICATIONS, l9'«3-74 FRO" FY74 APPLICATTONSt 1974-75 FRON «^Y75 APPLICATIONS, 1^75-76 FRO«< *^Y 1976 A^PLtCA TIOW 
AND 1976-77 THROUGH 1978-79 FRO« FY 1977 APPLICATIONS. 
2/ NUMBER OF REPEATERS IMCLUOEO IN FIRST-YEAR ENROLLMENT. 



574 



<;-3i 



575 



■ o 



SU^WAI^V t««OLL«»£NT OAT*; •<E0ICTNE 1/ 



TOTAL ALL PR06RAHS 



ACAOE>*!C riM 


1ST YEAH 




2^) YEAP 


^i^n Yn* 


#TH YfAR 


^TW YEAR 


6TH 


YEAR 


TOTAL 


-JRAJUATES 




2t327 f 


#8)2/ 


2«0 3# 


lt9C5 


lt872 








dtl3d 


lf881 


1971-72 


2f55e ( 


#3)2/ 


2f321 


2t066 


lf89i» 








8t833 


l**»#8 


l^72-T5 


2fa62 ( 


55)2/ 


2f5#5 


2t!i59 


lf976 








9f 7#2 


2*25S 


1*73- 7# 


2f989 f 


#7)2/ 


2f%75 


2f61Q 


2f 087 








10t561 


2*#30 




3fZo9 f 


o# > 2 ^ 


2*9 66 


2f 862 


7 f 21 6 








1 I t 283 


£ f 555 


1975-76 


3f287 ( 


78)2/ 


lf262 


2f9*?2 


2f 311 








llt852 


3t069 


1976-77 


3f358 ( 


73)2/ 


3f318 


3*231 


2f 5#9 








12f236 


2t888 


1977-78 CEST.) 


3f#31 




3f3#7 


3«#1# • 


2f581 








I2f773 


3f39> 


1978-79 «eST») 


3f #79 




3«##5 


3fA#3 


2f663 








13«030 


5f29t 














































ACAOCIC V£AR 


1ST YEAR 




2**'^ VEA*J 


3«»n Yf:A9 










T'JTAL 


^•ADUATrS 


1978-71 


259 « 


11)2/ 


28 












29; 




1971-72 


298 C 


5)2/ 


?53 


"^0 










611 


57 


1972-73 


530 i 


16)2/ 


3 09 


?e3 










ltl22 


276 


t tt? V_ TA 




tiki/ 


515 


XT 1 














1779-75 


660 C 


23) 2/ 


6 2^ 


c A a 










Its 03 




1975-76 


710 i 


29)2/ 




6#0 










lt996 


756 


1976-77 


567 C 


16)2/ 


6 86 


607 










tta60 


572 


1977-78 <£ST.) 


577 




«^8t 


682 










lt9#9 


6S9 


1978-79 fEST.) 


568 




577 


577 










If 722 


581 
































YEARt FOUR-YEAR 


ANO LONGER 












ACAOEfIC VEM 


1ST YEA'^ 




2N0 YEA<* 


^RO YEAR 


#TH YEAR 


5Trt YEAR 


6TH 


YEAR 


TOTAL 


GRADUATES 


1978-71 


2«36a c 


37)2/ 


2f9a^ 


lt*>05 


1»9T2 








''f85t 


lt891 


1971-72 


2f25a ( 


38)2/ 


^f06a 


2f 306 


1*898 








8f222 


1«S91 


1972 73 


2f332 < 


39)2/ 


2f236 


2f 0-'6 


lf976 








Rt629 


lt999 


197 3-74 


2t33# ( 


36)2/ 


2f360 


2f239 


2»887 








9t02a 


2t886 


197#-75 


2f579 < 


63)2/ 


2t539 


2f 31* 


?«215 








«f ##8 


2*1^3 


1975-76 


2f«577 i 


49)2/ 


2*616 


2*352 


2*311 








9t83S 


2t30# 


1976-77 


2f791 i 


57)2/ 


2tS32 


2t62# 


2t3#*» 








10t395 


?t316 


1977-78 CES^.I 


2td54 




2t766 


2f 732 


2*581 








10f933 


$•633 


1978-79 <EST.) 


2f911 




2*868 


2t«S6 


2t663 








llt308 


2fn6 



ACADE«»IC YEAR 

1971- 72 

1972- 75 

1973- 7% 
197#-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 



(EST.) 
f EST.) 



1ST YEAR 

21 
5# 
32 
2# 



PHYSICIANS* ASSISTANT ANO OtVTAL THrRA«>IST «>R08RA«S 
2Hn Yr»© 3Rn vE*' *TH Y^ar 

13 
20 

28 
25 
25 



TOTAL 

31 
5# 

60 
#? 

25 



1/ DATA OBVAINEO PRO«* SCHOOLS OR PP"^*^ CAPITATION AP''i ICA TIONS A5 FOLL'OUS: ACAOEHIC YEARS 1970-71 AND 19/1-72 FRO« FY72 A9«»LlC4TI0N$t 
1972-73 FRON *^Y73 APPLIC ATTONSt l«»-'3-74 c^q^ cvT# APPt!CATI0»Sf 197#-75 F^O«t ^Y75 A<»OlICATIONSf 1975-76 "RON ^Y 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-77 THROUGH l978-7<* FROM Fv t977 APPL ICATIONS • 

2/ NUR8ER OF REPEATERS INCLUOCD IN ^IRST-YEAR ENROLLNENT. 



57G 



^-12 



577 



SUPi«A«f EW^OLL^ENT DATA: OSiros^AT-fY 1/ 



ii; m%^n 
im-n 

ItT*-7T 

im-7i ccsT.> 

lftt-7f CCST^I 



ACAOCniG VEAK 

lf72-73 
lf?S-7# 
if7#-75 

«r5-74 

M7ft-77 

W7-7a CESTUI 
197a*79 CEST.I 



1ST T€At 
111 C 
122 
165 
172 
186 
195 
224 
243 
254 



'^OTAt ALL PftOGRANS 



2)2/ 

2) 2/ 
1)2/ 

3) 2/ 
1)2/ 

4) 2/ 









ACiOCMiC YEAH 


IS y^At 




1»7«*71 


25 




Mn-72 


36 




19T2-73 


69 




1973*74 


76 C 


1)2/ 


I9T4-75 


88 C 


1)2/ 


1975-76 


99 C 


1)2/ 


1976-77 


103 C 


3)2/ 


1977*78 fEST.) 


111 




1970*79 fEST») 


122 





2Mn 


YEA* 


3t*1 YrA4 


4TH YEAR 






68 


77 






®9 


60 






192 


89 




1 74 


118 


71 




174 


167 


8^ 




181 


177 


92 




194 


181 


95 




213 


198 


93 




2 54 


230 


99 




th«»ee-year 


PROGRAMS 


2Hn 


YEAR 


3?'^ YEAR 






25 








^8 


Z4 






75 


30 






77 


71 






90 


76 






101 


85 






114 


aq 






122 


in 





5TM YEAR 



6TM YE^<* 



TOTAL 
351 
388 
480 
535 
612 
645 
694 
767 
83T 



';ilA9UATE$ 
77 
S3 
113 
191 
115 
160 
169 
185 
210 



T1TAL 
25 
61 
131 
191 
236 
265 
289 
324 
395 



59A3UATES 



24 
39 
30 
6) 
73 
92 
111 



1ST YEAR 




2N0 y^t^R 


3RD YrA4 


86 C 


2)2/ 


95 


68 


86 C 


1)2/ 


82 


99 


96 C 


2)2/ 


86 


78 


96 






88 


98 C 


2)2/ 


97 


96 


96 




91 


101 


121 C 


1)2/ 


93 




132 




119 


99 


132 




13^ 


119 



TtfO-YEARf FOUR-YEAR AND L0K6ER ?»ROSRAffS 



4TH YEAR 
77 
60 
89 
71 
85 
92 
95 
93 
99 



^TH YEAR 



6T« ;EAR 



T9TAL 
326 
327 
349 
354 
374 
389 
485 
443 
482 



fRAJflATrs 
77 
69 
89 
71 
85 
92 
95 
93 
99 



ACAOCMIC YEAR 

1971-72 

1972*73 

1973- 74 

1974- 75 
1975*76 

1976- 77 

1977- 78 CEST.) 

1978- 79 CEST.) 



1ST 



^AR 



«>HYSICIA^S» ASSI5JTANT AND DENTAL THERAPIST l»R06RAI»S 
2>*0 YEAR 3»D YEA© 4TH YEAR 



TOTAl 



1/ DATA CBTAINEO FRO« SCHCOLS OR FROW CAPITATION APPtlCATlftNS AS FOLL'^HS: ACAOENIC YEARS 1970-7' ANO 1971-72 F,<0» FY72 |PPLlCATini|S# 



2/ WURSER OF REPEATEtS INCLUDED IN F1R$T-YEAP ENR^LL»ENT» 



<;\)*»'*kpy rwi?f%i,L»'ENT data: nrnTjSTRY if 



TOTAL ALL PROGRA*»S 



ACADC'Viv tCAR 


1$T YEAR 




2H0 YT AR 


3Rn YflR 


4TH YFAR 


5TH year 


6TH Y£AR 


TOTAL 


5RaDUAT£S 


197f •?! 


1«149 f 


11>2/ 


IfO?** 


1*01? 


944 






4f Its 


«38 


1971*72 


1*190 ( 


11)2/ 


1 *i 05 


If 058 


997 






4f 350 


996 


1972-73 


lf325 f 


7)2/ 


1,165 


If 1^0 


959 






4«f08 


1 f038 


197J*74 


lf3^0 f 


17)2/ 


l»29o 


If I'iS 


978 






4f811 


1 f GBl 


1974-75 


1»395 ( 


11)2/ 


1 9340 


If 2^** 


If 053 






*f055 


lfl65 


1975*74 


1*407 C 


18)2/ 


1 f35j 


If 341 


1 f 124 






5f 225 


^-if434 


1974-77 


If 184 C 


6)2/ 


lf373 


If 333 


If 013 






^f 1C3 


lf23« 


1977-78 CCST«I 


It 382 




If 366 


If 351 


If 105 






5f 204 


If 348 


1978-79 (tST*} 


lt441 




If 36<» 


1*35** 


If 105 






5f274 


1 f 359 












- ^ 






























ACAOCH^C YEAR 


1ST ^FAR 




2N0 YEAR 


3R0 YEAR 








TOTAL 


SRA3UATES 


1970-71 




















1971-7^ 


( 


1)2/ 
















1972-73 


410 f 


512/ 


IRf 


169 








765 


RO 


1973-74 


494 ( 


11)2/ 


412 


110 








lf016 


184 


1974-75 


373 i 


8)2/ 


345 


136 








454 


113 


1975-76 


268 C 


3)2/ 


257 


347 








872 


3C% 


1976-77 


255 C 


1)2/ 


243 


235 








753 


233 


1977-7$ CEST.I 


253 




253 


245 








751 


245 


1978- ?9 <ESr.) 


253 




250 


253 








756 


253 



TWO-Y^-AR, ^OUR-Y^AR iHf) L0««5^R »RftGRA«<S 



ACADEMIC YEAR 


1ST YEAR 




2*tO YCA9 


3PD YEAR 


4T>' Y^AR 


5TH YtAR 


6TH YrAR 


▼OTAL 


GRADUATES 


1978-71 


lfl49 ( 


n)2/ 


lf073 


If 012 


944 






4»178 


938 


1971-72 


1.190 ( 


10)2/ 


lfl05 


If 05R 


9«7 






4,350 


996 


1972*73 


915 C 


2)2/ 


9 79 


991 


958 






3f843 


959 


1973-74 


896 ( 


6)2/ 




If 043 


978 






5,795 


977 


1974-75 


lf022 ( 


3)2/ 


995 


If 131 


If 053 






4f201 


If 052 


1975-76. 


lfl39 ( 


15)2/ 


lf0 96 


994 


If 124 






4«353 


If 130 


1976-77 


lfl29 C 


5)2/ 


lfl30 


If 098 


If 013 






4f 370 


If 005 


1977-78 fEST.) 


If lc9 




ifin 


If 106 


If 105 






4,453 


If 103 


1978-79 CEST.) 


If 188 




Ifl 19 


If 106 


If 105 






4f5lR 


If IvS 



OHVSICTA*'^^ A$S!«>TANT • «n nfHTAL THTRAPIST «>RO';RA*tS 



ACADEMIC YEAR 


1ST YEAR 


2ND Y£AR 




4TH YEAR 


TOTAL 


1971-72 


121 


1 C3 


58 


31 


313 


1972-73 


249 


1R4 


41 


55 


579 


1973-7# 


^16 


291 


124 


6'> 


ROO 


1974-75 


37C 


588 


168 


68 


994 


1975-76 


363 


428 


173 


92 


IfOSi 


1976-77 


336 


365 


159 


RR 


448 


1977-78 fEST.) 


346 


3 76 


177 


104 


1,003 


1978-79 fEST.) 


357 


392 


169 


125 


If 045 



1/ DATA OSTAIMEC FRO*< SCHOOLS OR FROM CAPITATION APPLICATTONS A«5 FOLLOU^: ACA^H-IC Y^AtS 1978-71 A«0 1971-72 «^R0«^ «^Y7? * o^L IC A TIONS f 
1972-73 FRO* PY73 APPLI CAT lONSf 1973-74 FROM FY74 APPLICATION,* a974-T5 FROPI FY75 APPLICA TIOMSf 1975-76 FROM F^ 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-77 THROUGH 1978-79 FRO«» FY 1977 APPLICATIONS. 

2/ HUHSCR OF REPEATERS INCLUDED IN FIR$T-YEAP ESROLL««^NT • 



ERIC 



580 



S-34 



581 



ACAOMXC YCAK 1ST YcAR 2MO Yt AR 3RD 

lf7d»71 * 267 ( 1)2/ 202 

If7l-T2 257 ( #)2/ 2#6 

lf?2-T3 278 ( 5)2/ 232 

im-n 2T7 ( 1)2/ 265 

lf74-75 275 < 1)2/ 2*?2 

lf75-76 277 ( 1)2/ 307 

lf7ft-77 276 2 71 

m7*78 ICST*) 279 2 68 

m««7f (£ST«> 279 2 74 



YEAR 


#TH YEAR 


5TH YEAR 


CTH YEAR 


T At 


3RA7»JATE 


195 


161 






825 


160 


2 0<» 


!fl6 






S98 


196 


235 


201 






' 9#6 


201 


215 


227 






9ft# 


227 


26;> 


212 






1«0#1 


211 


?<«3 


262 






1«129 


26 C 


267 


253 






1«067 


253 




269 






1«0S4 


269 


267 


267 






1*087 


267 



?«5 CAVITATION *P«>tIC*TIONS AS ^OLLOKSt *C*OE' IC YEARS 1970-71 ANO l'»71-72 FROH "^fTa *PPLICATIO 

mfi-rTH«^"err^^^^^ APPLICATIONS, 1,7.-76 F,0. .oouCATI 



ON 



2/ NUffBCR OF REPEAtERS INCLUDED IN PIRST-YEAR ENROLLMENT. 



583 



SU»«i*eV D#RnLt.*e*fT DAT*: P^kt^%kt'f 1/ 



tf77-7« cestui 
I17»-Ti| fCST*> 



1ST TtM 


2KD 




4TH yCAR 


J * ~ f )^ P| R 




if 294 C 1712/ 






9 «* 






if375 f isia/ 








|77 








If 1^5 






U87i < S3I2/ 








17? 












ttl 












181 




lf«tT iXlhMf 






*»71 


tt% 


7^* 








^956 


232 


7T6 








93? 


229 


740 



lOTAt, 


i»ftADUAT£.S 


^♦S52 


87* 








4fe 


5^870 






t»524 


'if2«X 


lf538 




t««25 


6*817 - 


t«462 


<i»7*8 


1'.457 



I /DATA OSTAIWCD MO- SCH^S OR s^JJS'i C*«^tt4T|0fj IPt^TCATIOHS 4S ^-Qtt'lilS: '*CtDr«»lC YCA^S 197^-71 4W t?7l*72 rv72 4l»HTC4TtO*tS» 

lf72*73 MOW rY73 4»Pt ICAT! 0»4$4 l'973-''4 ^«*0» ^^7* A IC4 TfOtf^t 197#-t5 r^Qn irv7^ 4«>t TCATICWSt l«»t^f4^0«» t^^S 4^»LIC«ttO%S 
AND 1976-77 THROUnrt 1978-79 rROH if77 AP«>l.|CATrOltS, ,^3-* ^» t ^ -i u^^* iv-t^ 



5Sa 



5S5 




SUWARY CNROLLWCNT DATA! POOtATRY 1/ 



It TCAt 
ft 

T5 

^^r?^t« IC$T.> 
^1»«T9 CCST.f 



1ST ¥CA^ 








4TM YtAR 


«;tm Yr*R 


^TH YEA* 


TOTAL 


SRAOufr* 




312/ 


121 




115 






568 


115 


263 C 


5f 2/ 


165 


120 


143 






f ^1 


1%3 


255 f 


712/ 


1 86 


158 


118 






717 


118 


1 


7>2/ 


2 31 


180 


157 






857 


*57 


2«6 C 


12)2/ 


263 


227 


181 






959 


1*2 


292 f 


1>2/ 


2 7«5 


^ 26*' 


226 






i9d#R 


2*5 


5<£0 i 


1>2/ 


2 79 


251 






l«li9 


2!.l 


31T 




301 


Z72 


267 






l»i57 


267 


522 




307 


2«»6 


279 






l»19n 


275 



M?A 08TAI«I€D FtO^ SCHOOtS OR FRO» CAJ>lTATlO«i AOPtlCATIOilS AS FO'^LOilST ACADEMIC YCARS 1970*71 AHO 1971*72 FT72 A»»LyCATIO?«S« 

p. 19T2*75 rY73 AF^ICATIOHS. l973-''9 ^*0n rY7* APPtTCAT IO»iS* 1974-75 ^90^ «^Y75 A«>PLICAT1(H>IS« 1975-76 MO* ^Y 1976 A»»urCA7I0^S 

AM %m*J7 THftOUSH 1978-79 FRO* FY 1977 APPLICATIONS, 
t/ MiraCft OF ^PEATCRS lltCLW>€0 IN FIRST-YEAR ENROLLNtNT, 



/ 



587 




i 



ACAfiCNIC VCAR 


1ST YEAR 




21^ YEAR 


3Rn Yt4^ 


4TH YEAR 


5TH YEAR 


6TH YEAR 


TOTAt 


8RA?UAT£' 




45^ ( 


2)2/ 


572 




253 






t f 41« 


34 S 




435 ( 


1)2/ 


429 


365 


269 






1*489 


363 


1972*73 


477 f 


1>2/ 


4 28 


4X6 


272 






1#593 


U7 


1979-74 


479 ( 


3)2/ 


465 


423 


320 






i«697 


422 


1974-75 


4S1 ( 


2>2/ 


4 72 


4<i4 


320 






t»737 


436 


19n-7i 


486 1 


3)2/ 


4 79 


470 


335 






1*770 


448 


197i-77 


475 




480 


4*3 


353 






lf?91 


467 


l977-7« fCST»> 


486 




%74 


473 


364 






1*797 


479 


1971-79 lEST.I 


490 




481 


471 


364 






1*806 


475 



1/ DATA MTAIHeO FRO» SCHOOtS OR FROU CAPITATIOH APPLICATIONS AS fOLLOyS: AC40E>IIC YEARS 1978-71 AHO 197X-72 »^»0« ^772 A»»t XCATIOIiSt 
1972-73 FRO?! FY73 APPtiC ATIOWS* 1973-74 FROM FY74 APPtlCATIONS, 1974-75 FRO« FT75 APPtlCATIOMS* 1975-76 FROU FY 1976 A«>niCATl09S 
AMO 1976-77 THROU'^H 1978-79 FRO« FY 1977 APPtlCATIOWS^ 

2/ NUfieCR OF REPEATERS IHCLUDEO IH FIRST-YEAR E«RQtt»EWT« 



i 



5SS 



S-^8 



589 




lf7#-75 
tt7S*76 
^^W7i-77 



SU«<«<A»^y EHROLL^-ENT OATA! ALt DISCIPLINES 
'J^AtfO TOTAL ALL SCHOOLS 





15f ft,AK 


ZWO YEAR 


5R0 YEAR 


4TH YEAR 


5TH YEAR 


6TH YEAR 




2t971 f 2lX2f 


2fl99 


2f 033 


1*33"* 


175 


9 




A VMM « *A« A # 

2t75f f 3?3 2/ 


2«482 


2*221 


1*410 


195 


0 




9tl9^ C 3112/ 


2*60 3 


2*437 


1*545 










J f OO D 


Z* 'u 3 


1 f 695 


147 


0 




3tM4 f 78)2/ 


3«252 


3f091 


1*722 


194 


9 




3t78f €13^12/ 


3««86 


3*206 


1*938 


299 


0 




3t9ei 1136)2/ 


3f661 


3*120 


2*096 


257 


0 


lEST.I 


3t99'» 


3f752 


3*'5«8 


2*141 


280 


0 


f£ST«l 


4tl80 


3f909 


3t7d0 


2*395 


250 


0 



YOTAL 
8*315 
4*996 
9*709 
19«879 
:i*793 
12*618 
nf034 
1**^28 
14*434 



PHYSICIANS* ASSISTANT AND DENTAL THERAPIST oroORANS 





18 




21 


7 


38 




43 


26 






69 




23 


22 


25 


19 


89 




' 30 


21 


32 


22 


195 




29 


27 


10 


23 


136 




38 


2" 


34 


24 


116 


CCST.) 


38 


29 


37 


29 


i21 


<CST*) 


30 


50 


54 


33 


127 



RE^SION 96 



SR45UATES 
1*939 
2*092 
2*312 
2*611 
2*891 
3*860 
3*226 
3*422 
3*680 



i/ DATA OBT^INCO FRON SCHOOLS OR FROH CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACAOENIC YEARS 1970-71 ANO X971-T2 FROU ^rj^ APPLICATIONS * 
i972-73 rR0« FY73 APPLICATIONS* 1973-74 '^^RO'* FY74 APPLICATIONS* 1974-75 PRO'* -Y79 APPLICATIONS* 1975-76 FNON FY ^976 A«>PL'CATI0NS 
AW 1976*^7 THROUGH 1978-79 FR0« FY 1977 APPLICATIONS. 

1/ NUmCR OF REPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEA p ENROLLNENT. 



590 



59J 



SUMMARY CH^OLLMCNT OATAt MCHtCIHC 1/ 



TOTAt ALL l>Rn«5«iflS 



ACAOCntC YCAU 


1ST YCAU 




ZnO VCAK 


3KD rCA9 


4TM YEAR 


5TM YCAR 


^▼M TCAR TOTAL 


8849UATf.S 




ui^n C 


1512/ 


1«042 


921 


839 




5 #958 


898 


19Ti*T2 


1«23? f 


2212/ 


1«145 




988 




4«S12 


912 


1972-73 




16>2/ 


1«233 


1«15# 


l«d21 




4«796 


1«118 


19TS-74 


1«498 f 


1312/ 


1«^80 




1«898 




5« 123 


1 «239 


1974-75 , 


' 1«49X C 


22>2/ 


1**22 




1«8«7 




S«391 


1«2S1 


197S-7* 


l«6ll f 


22>2/ 


1«468 


lf42"' 


1;183 


^•879 


U377 


1976-77 


1«670 C 


2712/ 


1«620 


1«396 


1«248 




S«92S 


1«SSS 


1977-78 eES7*> 


l«>67 




l«637 


1«624 


1«38<» 




6.^ ' 


1«9M 


1978-79 fES7.> 


1«878 




1«761 


1«688 






8«74S 


1*898 





















ACAOCNIC ttAR 


1ST YEAR 




290 YEAR 


3 to YEAR 








«RA JUAT^S 


1978-Tl 


299 C 


3>2/ 




5 








m 


1971-72 


331 f 


9>2/ 


3 99 


9 






*3^ 




1972-73 


261 C 


512/ 


185 


152 






AAA 




1973-74 


291 C 


312/ 


299 


191 






S66 


19 1 


1979-75 


237 f 


3>2/ 


253 


219 






789 


238 




193 « 


9% 9 / 
£wCf 




9 1 Q 






618 


21^ 


1976-77 


233 




222 


107 






562 


185 


1977-78 CEST.) 


193 




170 


158 






971 


157 


1978-79 CEST.l 


190 




69 


296 






915 


?86 










YEAR« FOUR-YEAR 


Alio tOM6tR 






















ACAOEHIC YEAR 


1ST YEAR 




2N0 YEAR 


3R0 YEAR 


9TH YCAR 


5TH YEAR 


6TH YEAR TOTAL 


8RA9UATC$ 


1978-71 


899 C 


12>2/ 


1«092 


«16 


839 




3^696 


835 


1971-72 


901 ( 


18>2/ 


891 


1«023 


988 




3«673 


9^3 


1972-73 


1«127 C 


a1>2/ 


l«09d 


i«eo2 


l«021 




9«199 


1«821 


1973-79 


1«167 C 


10)2/ 


1«136 


1«096 


1«858 




9«957 


1«95R 


1979-75 


1«2S9 C 


19>2/ 


1«169 


lfl«»^ 


1«867 




A«88? 


1«85^ 


1975-76 


1«926 C 


20>2/ 


1«259 


1«208 


t«163 


10 


5«861 


1«16^ 


1976-77 


1«937 C 


27)2/ 


1«598 


1«294 


t«29e 




5«369 


l«23'i 


1977*78 (r$T.> 


1«629 




1«467 


1«966 


1«389 




5«866 


1«38^ 


1978-79 CEST.) 


l«73d 




1«6'92 


lt9^9 

f 


a«999 




6«399 


1«999 



»HYSICUNS« ASSI^iTAflT AHO DE**TAL J*f^nkP\SJ M06RA9IS 



ACADEMIC YEAR 


1ST YEAR 


YE*» 


YEAR 


9TH YEAR 


TOTAL 


1971-72 


10 




21 


7 


38 


i972-73 


93 


26 






69 


1973-79 


23 


22 


2«S 


1^ 


94 


1979-75 


30 


21 


32 


22 


135 


1975-76 


29 


27 


30 


28 


106 


1976-77 


30 


28 


39 


29 


116 


1977-78 (ESrO 


30 


29 


37 


29 


121 


1978-79 CEST.) 


30 


30 


39 


33 


127 



1/ DATA OBTAIREn PROM SCHOOLS OR ^ROM CAPITATION APPLICa/IOMS AS FOLLOWS? ACADEMIC YEARS 1979-71 AMD 19'^1»72 'ROM Fy72 APPLICATION* 
1972-73 FROM FY73 APPLtCATIOMSt 1973.T4 FRO» tY79 APPLICATIOMSt 19t4-75 MOM rv75 AP«»LlCATIOMSt 1975-76 ^RO^ «Y 1R76 A»I»LI CAflOMS 
AMI) 1976-77 THROUGH 1978-79 FRO"» PY 1<»77 APPLICATf OMS. 

2/ MUM8ER OF REPEATERS INCLCOEO IN ^IRST-Y^AR FMROLL««^MT. 

# 3-90 ^ 

592 593 




SWARY C*$KOtt«C<iT data: OSTEOPAmY 1/ 



1ST ycAft 

20 

32 

5i 

5# 

W 
129 
1#9 
156 
Iftt 



3>2/ 
212/ 
1>2/ 
3>2/ 
i>2/ 



2110 YtAt 

If 

19 
?l 
56 
91 
12T 

1S6 



• TOTAL ALL PtO«?»l»IS — — — — . 

W YCAR 4TH YEA« 5TH YEAH 



6TH YEAR 



IS 

25 
♦8 
56 
94 
126 
138 



18 
25 
48 
55 
56 
69 



TOTAL 
28 
51 
99 
U8 
224 
326 
425 
476 
543 



^E^n9 96 
SMDUATES 



14 

25 
44 
39 
113 
13<» 



piiitciitc vcM 
^»fi-ti 

— 



^t#H»T5 

ia^-T7 

76 ttSl.t 
lr4tli-79 lEST^I 



1ST YCAU 



36 
57 
75 

as 

168 



1>2/ 



290 YEA» 



34 
57 
78 

83 



THREE-YEA8 PftOGftA^S 
3»0 Y^it 



34 

57 
78 



TOTAL 



36 
91 

218 
253 



5»A)l|ATiS 



34 
57 
78 



4^t8-7l 
iW-72 
:»tf*73 
1W5-74 
I S*T4-75 
SW-76 
I -WI6-77 

wrr-78 ccsT.t 

SW-79 CESTUI 



TEAK 




2N0 YEAR 


mo VEA4 


28 








32 








51 C 


312/ 


10 


Ifl 


54 f 


212/ 


51 


25 


59 < 


112/ 


56 


^. 49 


72 f 


212/ 


59 


56 


74 f 


112/ 


70 


AO 


73 




68 


69 


88 




71 


6<» 



4TH YrAt 



18 
25 
48 
55 
56 
69 



5T** YTAR 



67H YEA* 



TOTAL 
28 
51 
99 
148 
188 
235 
^54 
266 
299 



94A8U4TrS 



18 
25 
48 
55 
56 
69 



AC^Oemc YEAt 
IlWI-72 
>-il^72-73 
l#73-74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 fCST.t 

1978- 79 lEST.I 



1ST YEAR 



PMYSICTAIIS* ASSISTANT 1^0 OE«ilTAL TM£dAl>tST ©HOORAHS 
2«fn YtA^ 3R'> rri9 4rH Y^Aft 



TOTAL 



1/ OATA OfiTAIHEO fnon SCMDOtS OR «^ROPI CAPITATfON APPLICATIOIIS AS FOLLOWS: ACADEfflC YEARS 19T9-7! ANO 1^71-7? rRON FY72 APPLlCATt^iiQ. 



f/ mimtn or repeaters incluoeo xh first-year enrollment. 




594 



S-41 



595 



TOTAL ALL PR06KAHS 



ACAOCNtC YCAU 

i»7l-72 
l$7a-73 
lf7»-7# 
W#-75 
lf7S-76 
lf76*77 

1577-78 lEST.) 
If7«*7f CEST.l 



ACAOemC YiAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 75 

1973- 7# 
1574-75 

1975- 7& 

1976- 77 

1977- 78 <EST.) 
l97«-79 CEST.l 



1ST YEAIt 




2N0 


YEAR 


3R0 YtAR 


4TH YEAR 


5TH YEAR 


6TH YEAR 


TOTAL 


GRAOilATES 


251 






223 


221 


191 






886 


19R 


309 ( 


1)2/ 




247 


219 


216 






991 


216 


407 f 


1)2/ 




^C2 


247 


215 






1«171 


216 


407 f 


2)2/ 




393 


303 


241 






1«344 


343 


408 








392 


199 






1^397 


322 


538 f 


1)2/ 




394 


386 


2«6 






1*^84 


380 


578 C 


5)2/ 




522 


403 


263 






1«766 


^36 


578 






569 


516 


267 






1«R30 


402 


589 






5 72 


567 


382 






2*110 


511 






















1ST YEAK 




2N0 


YEAR 


3R0 YEAR 








TOT At 


SRAOUAT-S 



130 
130 
130 
129 
13C 
129 
140 



124 
124 

125 
132 
129 
129 



124 
114 

132 
135 
129 



130 




254 




378 


124 


368 


l'% 


394 


124 


393 


135 


398 


129 



ACAOEfllC YEAR , 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CEST,) 

1978- 79 <EST») 









yrARt FOUR-YEAR 


ANH LOMQER 










1ST YEAR 




2N0 YEAR 


3R0 YEAR 


4TH YEAR 


5TH YEAR 


6TH YEAR 


TOTAL 


3RA0UAT&j 


251 




223 


221 


191 






896 


189 


309 f 


1)2/ 


2 47 


219 


216 






991 


216 


277 < 


1)2/ 


302 


24 T 


215 






U041 


216 


277 ( 


2)2/ 


269 


303 


241 






1«090 


343 


278 




2 74 


268 


199 






1«019 


198 


409 < 


1)2/ 


269 


272 


266 






1«216 


266 


448 ( 


5)2/ 


390 


2-'l 


263 






U372 


262 


449 




440 


381 


267 






lf537 


267 


449 




443 


438 


382 






1«712 


392 



^PHYSTCTAHOf ASSI3TA«IT AifO DEWTAt THERAPIST PR08RAHS 

ACAOERIC YEAR 1ST YEAR 2N0 YEA«» 3R'^ YEAR 4TH YEAR T^ITIL 

1971- 72 

1972- 73 ^ 

1973- 74 * ^ 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CEST») 
197t»^9^EST.) 



1/ DATA 09TAI»IED FRO*' SCHOOLS OR FRO^ CA«>ITATIOH APPLJLC^XWNS AS FOLLOtfS: ACAOENIC YEARS 1970-71 AND 1R71-72 FROM FY72 APPL ICATIONSt 
1972-73 *^ROH FY73 ARPLlCATION^f 1973-^4 FROM «^V74 APRLICATlOHSf 1974-75 FRfJR FY7«5 APPL ICATIONSf l97*!-76 PRO«» ^Y 1R76 APPLICATIONS 

s-*2 597 



ANO 1976-77 THROUGH 1978-79 FROU FV 1977 APPtlCATlOffS. 
2/ MURBER or REPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEAR ENROLLHERT. 



596 

































n 






^ c 














18 


7? 













5^ 




























a; 














TO 




?7e 


72 



SUMMARY ENROLLMENT DATA! PHARMACY 1/ ^ESI^M dS 





1ST YEA« 


2wn YT*'' 


3Rn Y!F#P 


4TH vrAR 


«;TH YF*»? * 6T^ YEA^ 


T^TAL 


5RA5U4TES 




910 ( 6)2/ 


708 


658 


201 


175 


2f652 


679 




937 C 912/ 


756 


748 


187 


195 


?«823 


731 


lf72-73 


lf048 f 10)2/ 


792 


760 


208 




2f608 


751 




lf087 ( 22)2/ 


IfODO 


858 


271 


147 


3f363 


775 


1974-75 


tfl36 ( 47)2/ 


lf085 


983 


319 


194 


•>f717 


954 


1975-76 


1»190 C105)2/ 


Ifll^ 


lt058 


335 


2S9 


3f990 


lf003 


1976-77 


lf|2l (103)2/ 


If 069 




384 


2S7 


5f751 


lfl26 


1977-78 <EST.I 


It 077 


lf0J>9 


998 


332 


290 


3f7l6 


1«123 


1978-79 (EST^> 


lf075 


IfO^l 


If 017 


317 


2«S0 


3»700 


lfO60 



1/ DATA C8TAINE0 FRO- SCHOOLS OR FROM CAPITA TI ON APPLICATIONS AS «^OLtOW^.: ACAnE"«TC YEARS 1970-71 ^«tO 1971-72 FROM FY72 A9»tICATI9NSf 
1972-73 FROM ^yjZ AOPL ICATIONSt 1973-74 «^R0« «^Y74 AS»PLTCATIONSf 1974-^5 r^OM ^775 AP<»LICATX0NS» 197^J6 «^ROM ry x976 a;>»LXC4TI0NS 
AUC 1976-77 THROUGH 1978-79 FROM ^Y 1977 APPLICATIONS* 

2/ NUMBER OF REPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEAR ENROLLMENT IN 3- ANO 4-YEAR PR0(5RAMS AND StCOW-YEAR ENMOLLMENT 5-YEAR PROGRAMS. 



I 



ERLC 



6u0 



^-44 



601 




SU««IA«Y CNRntLHENT DATA: VCTERlMtY HEOICINC If 



MIC WAt 

^p^-n tfST.i 



IS? ru^ 

117 

t89 C 
224 C 
24« 

255 f 

262 

"278 
278 



1)2/ 
112/ 

412/ 



2910 ytk^' 




4TH ytkR 




175 


46 






49 


181 


173 




187 


17§ 


47 


225 


185 


52 


2*2 


?22 


57 


2ZZ 


242 


95. 


2 79 ' 


2*2 


107 


279 


2^0 


111 



5Th rtkn 



6TH YEAR 



TOTAL 
569 
578 
^85 
636 
788 
776 

916 
948 



SRAJUATrS 
172 
173 
169 
171 
17? 

248 
^49 



^«.i"2J'^''^' THBOUSH 1»78.7< MOM Fr 1977 APPLICATIONS. "'♦-"'5 ^^^0- Pr7S »-'PLIC»TI(H«,?l975.76 FRO" 'V 1976 »WLIC»TIO<S 

#/NUIIKft OF »Ere»TEfS IWCLUOEO Il» fIRST-TEAR ENmLHENT. . - 



602 



ERIC 



•ft 

IS 



It? 

t«tti f 

2«697 € 

2«n2 f 



71 

$5 
95 
t$ 

43 

57 
63 
63 



2212^ 
9312/ 

«SI2/ 
#112/ 
77)2/ 
38)2/ 



ZmO V£AH 
2«169 
2«314 
2t37? 
2«619 
2t753 
2«788 
2«931 

2»967 



» GHAIIO TOTAt AU SCHOOLS 
3H0 mK 4TH YEAR 



2«f^3 
2«123 
2*346 
2*382 
2«648 
2t769 
2t<23 
2»97l 
2t976 



1»M7 
I ♦957 
lt978 
2«853 
lt99l 
lt874 
1*915 
1*917 
1*963 



iHn 




TOTAL 


OtA^UATCS 






8*#64 


1*959 




0 


8^878 


2*865 






9*483 


2*227 




r. 4 


9*91i " 


2*379 


8 


6 


19*318 


2*552 


9 


11 


18*469 


2*783 


6 


10 


19*684 


2*775 


7 


9 


18*869 


2*924 


18 


19 


18*93^ 


2*969 



t>MYSICIA»»S» ASSISTANT AND OfNTAL THf^APIST PH8«M 
20 
58 

71 25 

61 21 24 
51 48 39 

62 48 48 
m 48 48 

63 48 48 



98 

143 
191 
286 
281 
815 
216 
222 



kUn 1976-77 TH80U6H 1978-79 'fRO« FY 1977 A*»PLICATI0NS. 

^: ti mnKf( or repeaters ihcluoep \h first-year ehrhllneht. p 



S-47 



604 



.605 




PL 



ACAOCKIC YCAK 

lfn-72 
If 72* 73 
i973-7# 
H7#-75 
lf75-76 
l97$-77 
H77-78 CESTUI 
1978-79 fCST#> 



TOTAL ALL PKOfiftAflS 



1ST YEAH 




2Nft YCa?' 


3t*> tnn 


ATM YEAH 


8#8 ( 


1712/ 


7T5 


772 


712 


897 f 


2212/ 


86? 


785 


773 


996 C 


20)2/ 


387 


881 


776 


if032 r 


26)2/ 


98? 


900 


843 


ifO^S f 


34)2/ 


If023 


965 


778 


lfl2T t 


46)2/ 


lf02^ 


lo826 


640 


if 896 ( 


18)2/ 


lfl27 


lfO#l 


692 


If 163 




lfil6 


lfl%9 


695 


If 096 




lfl09 


lfl24 


718 



*TH ^-AH 



ACACEMfIC YEAH 


1ST YEA8 






TC, « — 


3 •'^ YCA R 


PROGRAifS — 


1978-71 


29 












1971-72 


186 


( 


C w Cf 










1972*73 


332 


( 






I Jy 


2^ 




1973-74 


348 


< 


1119/ 




^91 

O C L 


89 




1974-75 


371 


( 


19*2/ 




346 


318 




1975-76 


441 


( 


25)2/ 




363 


351 




1976-77 


415 


( 


7)2/ 




43b 


35« 




1977-78 fEST») 


554 








4 04 


44S 




1978-79 CEST.) 


2«56 








T52 


40? 


Afn LOVIIER 


ACADEMIC YEA8 










• TWO- 


iST YEAR 




2 NO 


YEAR 


3R9 YEAR 


4TN YEAR 


1970-71 


828 


C 


17)2/ 




775 


772 


712 


1971-72 


711 


( 


20)2/ 




9 39 


735 


773 


J 972- 73 


664 


( 


10)2/ 




7 08 


853 


776 


1973-74 


684 


( 


15)2/ 




661 


811 


843 


1974-75 


677 


< 


15)2/ 




6 75 


695 


778 


1975-76 


686 


C 


21)2/ 




660 


6-^5 


640 


1976-77 


681 


f 


11)2/ 




692 


682 


692 


1977-78 CEST.) 


749 








712 


794 


695 


1978-79 fEST,) 


84C 








757 


722 


710 



T^TAL 
28 
289 
559 
7S8 
lfe29 
If 155 
lf28« 
lf253 
IfOlO 



5T« YEAR 



6TH YEAR 



1 
4 

6 
11 
10 

9 
10 



TOTAL 
3f087 
3f 189 
3f010 
3f006 
2f799 
2f688 
2f763 
2f876 
3f848 



ACADEMIC YEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 
19 75-76 

1976- 77 

1977- 78 rEST.) 

1978- 79 (EST.) 



1ST YEAR 
8 
21 

3i 

20 
43 
37 
43 
43 



PHYSICIANS* ASSISTANT AND DENTAL THERAPIST PRC6RANS 
2N0 rZAH 3R0 YEAR 4TH YEAR 



9 
18 
31 
4i 
S" 
43 



29 
21 



24 



TOTAL 
R 
21 
65 
93 
74 
88 
8^ 
96 



RE8I3II 8T 



6TII YEAR 


1 ^ 1 A V 


A^URT&S 




9f A V » 


789 




3f 319 




1 


3f 599 


889 


4 


3f 764' 




6 


3f328 


If 867 


11 


3f835 


97« 


10 


3f972 


If 825 


9 


4f079 


lfl49 


18 


*f8^8 


lfll9 



3RA5UATCS 



?R 
89 
297 
342 
344 
445 
402 



8RA3UATES 
709 
764 
777 
837 
778 
637 
691 
704 
717 



1/ DATA oetAINEO FRO»< SCHOOLS OR FROM CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACADE«<IC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FRO«^ ^^72 A<»PL ICaITDIS 
1972-73 FROn FY73 APPLICATIONS, 1973-74 PRO^ FY74 APi>tI CATTONSf 1974-75 FOQN ^^75 APPLTCATIONSf 197-i-76 ^ROM Fy 1976 APPLICATION 
AND 1976-77 TH^OUOH 1978-7^ FRQH FY 1977 APPLICATION?. 

2/ NUHBER OF REPEATERS INCLIIOCO TN FIRST-YEAR ^NROLL'tENT. 



f 

ONS 




606 



^-48 



60 V 



SUHMPiy tWOLLPtCNT DATA: OSTCOPATHr 1/ 



-|*77 

^SOTI*7f fCST»l 

- - 

i%fi-7a 

:tfn*73 

I97$*74 

tW-7S 

l#79-76 

»7*-?7 

If 77-7$ fCST,> 

tf7«-7f IC$T,> 



ACMICMtC YCAlt 
I»7I*71 
l»7i-72 
tW-7S 
iyf3*74 
W74-75 
1975*76 
,i97t-77 
1977*78 CESTUI 
197B-79 ^CnT.> 











IS? ycAU 




2N0 TEAR 


5RD rEA4 


4''H YCAP 


339 1 


312/ 


323 


383 


290 


354 C 


612/ 


329 


302 


306 


«ei 1 


5>2/ 


345 


315 


298 


444 f 


712/ 


396 


"^30 


211 


44S C 


3)2/ 


4 34 


392 


217 


468 1 


10)2/ 


447 


42A 


'?48 


464 C 


9)2/ 


456 


438 


256 


477 




443 


450 


271 


472 




468 


438 


273 



67H 7ri« 



▼07^t 
1*255 
1*293 
If 359 
1*381 
lf49l 
1»591 
1*614 
1*641 
1*651 



i$7 ytkn 



138 
169 
174 
177 
174 
177 
175 



1)2/ 

1) 2/ 

2) 2/ 



1ST rCAR 



339 
356 
263 
275 
274 
291 
290 
300 
297 



3)2/ 

6) 2/ 
5)2/ 

7) 2/ 
2)2/ 
9)2/ 
7)2/ 



2M0 run 



115 

1-5 
174 

171 
178 
170 
176 



3R0 YEA© 



101 
112 
145 

173'. 
170 

167 



T&7At 



354 
426 
493 

521 
522 
525 
5J8 



T«0-YEAR» FOUP-YEAP AND LONOEft P«OSHA»S 



2f«0 YTA** 
323 

3?9 
230 
25i 
260 
2 76 
278 

292 



303 
3D^ 
214 
218 
247 
2«5 
2€8 
2 72 
271 



4TM yrAR 
290 
306 
298 
211 
217 
248 
256 
271 
273 



6T« YCAt 



TOTAL 
1*255 
l»i*3 
1*005 

998 
1*078 
1*092 
1*11!» 
1*133 



6»A5UAT«:$ 
2M 
396 
399 
324 
360 
416 
419 
445 
435 



evA^UAT^S 



%9l 
113 
144 

178 
167 
176 
165 



^tADUATCS 
239 
186 
298 
211 
216 
24& 
252 
26^ 
278 



— PHYSICIANS* *<;SI^TAWT INO O^NTAL TMr8A»TST oHO'ltlilS — 

ACAOCPfK tCAR IST YEAR 2H0 YEAR 3R0 YEAR 4TH YEAR TOTAL 

1971-72 

^972-73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 
1976*77 

1977- 78 feST,) 

1978- 79 CEST..) 



1/ DATA 08TAINC0 PRO»« SCHOOLS OR FRO« CA»TTATTON *ppLICATIOW$ as ^Oy^OWS: ACAOE^TC Y^ARS 19^0-71 ANH n^l-Ta PRO* ^77? lO^LTCATfOWS* 
1972-73 FRO« FY73 APPLICATIONS* 1973-7# fPnn Fy74 APPLICATIONS* 1974-^5 t»0"l c^Y75 APPLICATIONS* 1975-76 'RON 1976 APPLICATIONS 
AMD 1976-77 THROUGH 1978-79 FRON FY 1977 APPL ICATIONS- 

2/ NUWR OF REPEATERS INCLirDEO IN flRST-YEAR rNPOLL««'NT.^ 

608 ' 609 



ERIC 



^U^t'^AHv EN»»OtL«EN^ OAT*: OrNTtSTRY 1/ 



TOTAL ALL t»«ft'?»A*<< 



ACAOEHIC YEAR 


1ST yrAfi 




2N0 


YEAR 


3R0 YEAR 


4TH YEAR 


5TH t^AR 


6TH YEAR 


TOTAL 


3^A3UATES 


I97t*71 


391 






363 


338 


329 


1 




lf4?2 


329 


if7l-72 


*01 < 


112/ 






^68 


322 






If 464 


339 


lf7i-73 


443 < 


5>2/ 




38# 


380 


347 






lf554 


3711 


1^75-7# 


«5« C 


2>2/ 




♦ ^7 


38 3 


366 






lf640 


374 


lf7#-75 


480 






454 


433 


362 






lf729 


3)4 


1975*76 


#82 ( 


*)2/ 




4 72 


448 


418 


1 




lf821 


494 


1976*77 


482 






4 74 


4T6 


384 






If 816 


460 


1977-78 CtST*) 


483 






487 


478 


388 






lf836 


475 


197S*79 CCST.) 


«83 






48? 


485 


393 


1 




lf845 


479 


ACAO£f*IC rCAS 


1ST YEAR 




2iV0 


YCAft 


3RD vtAR 








TOTAL 


3RA3UATtS 


1971-71 






















t971*72 






















1972-73 


Iff 
















10 




1973-7* 


74 C 


1)2/ 




5 










79 




1974-75 


9« 






74 


3 








ITI 


1975-76 


95 ( 


3)2/ 




82 


63 








240 


63 


1976-77 


9# 








«58 








265 


91 


1977*78 <CST.> 


10 






89 


88 








187 


98 


X978-79 CEST.) 


10 






5 


86 








101 


46 









yyO 


-YEARt FOUR- YEAR 


AW LOIISER 










«CAD£«<IC YEAR r 


1ST YEAR 




2Nn YEA» 


3Rn YrAR 


4TH YEAR 


•5TW YEAR 


6T*I YEAR 


TOTAL 


3RA^UAT£S 


1978-71 


391 




363 


338 


329 


1 




1*422 


329 


1971-72 


401 ( 


1)2/ 


381 


360 


322 






lt4&4 


338 


1972-73 


433 ( 


5)2/ 


384 


38 0 


347 






If 544 


370 


1973-74 


389 ( 


1)2/ 


4 32 


383 


366 






lf561 


374 


1974-75 


386 




380 


430 


362 






lf*?58 


391 


1975-76 


387 ( 


1)2/ 


39D 


385 


4 18 


1 




if58l 


431 


1976-77 


388 




391 


388 


384 






lf55l 


379 


1977-78 CEST.) 


473 




398 


390 


388 






lf64« 


397 


1978-79 CEST.) 


4;3 




4 78 


399 


393 


1 




• lf744 


39 3 



PHYSICIANS' ASSlSTAJ^iT AND OEWTAL THERAPIST &ROCRAHS 



acadekic year 


1ST YEAR 


2H0 YEAR 


3R0 YEAR 


4TM YEAR 




TOTAL 


1971-72 


62 


20 








B2 


1972-73 


64 


58 








122 


1973-74 


64 


62 








126 


1974-75 


60 


63 








123 


1975-76 


20 


?0 


4fl 


34 




127 


1976-77 


20 


19 


48 


48 




135 


1977-78 (EST.) 


20 


20 


48 


48 




136 


1978-79 ?EST.) 


20 


20 


48 


48 




136 



1/ DATA oeTAINFD FRO*» SCHOOLS OR FRQ^ CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: AC40E«IC YEA^S 1970-71 AND 1971-72 FRO» "Y72 4PPU ICATI^NS f 
1972-73 THOPi FY73 A;>PLICATIOWSf 1973-74 ^ROn «^Y74 APPLI CATI ONSf 1974-75-fR0« FY75 APPL IC A T f ONS t 197^-76 FRO« FY 1976 APPLICATIONS 
AND 197^-77 THf»OU';H i478-7^ FRO«« FY 1477 A^OLICA TI0N5* 

2/ PfU»«BER OF REPEATERS INCLUDED IN FlR<iT-YeAJ» ENROLLMENT. 



610 



3-50 



611 



3 



ifn»t8 ICS!** 



ft 




3*^0 Tt i 




1 » 








f 


f > ^ / 








5^ ? / 




1. e - 


- i 

9^9 « 


f i ' 


*- ♦ 






















i 2 > 3 ' 



















































12? 








5?7 





roT*c 

2.212 
2t23S 



• 51 



ERLC 



6JC 



6J3 



SU»^«ARV ENfiOLLNENT DAT*; VETERINARY MEDICINE 1/ R£5iafl C7 



ACiDCH^IC VCA^ 


1ST YEA«^ 


2*»r) Y^A«? 


^R*^ YflR 


*TH YrAR 


<^TK YE^n 


6TH YEAR 


TOYAt 


SKADMATf' 




2t29 


215 


>05 


202 






351 


201 




230 


2 26 


211 


2 05 






872 


204 


1972- T3 


258 


226 


218 


20*' 






911 


2C^ 


tW-7# 


264 < 1>2 


2 56 


219 


21R 






957 


2M 


157#-75 


269 


262 


26C 


218 






U089 


218 


1975-7$ 


270 


2 6* 


261 


2«i9 






If 054 


25 


1976-77 


< 292 


265 


259 


256 






lf072 


256 


1977-78 CEST*) 


292 


296 


260 


25^ 






1*191 


' 255 


197§-79 CEST.> 


297 


292 


298 


260 






1*1^7 


268 



1/ DATA OBTAINED ^On SC-^OOUS OR Pnon CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS:* ACAOENIC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FS«N FY72 APPt ICATIO«#«» 
1972-73 FROH PY73 APPl TCATTONSt 1973-74 -ROM rY74 APPLICATIONS* 1974-75 F«0« ^775 APPLICATIONSt 1975-76 FRON FY 1976 APPLICATIONS 
AND 1^76-77 THROUGH 19-^-79 «^R0» PY 1977 APPLICATIONS. 

2/ NUI<BER OF REPEATERS INCLt^:^"^ IH FIRST-YEAP ENROLLMENT. 



614 



S-S2 



615 



ik 4f7t-7i 
im-77 

W«-7f IEST#> 



im-72 

|fT5-73 
if 73- 74 
lW-75 
ins- 76 
im-77 

l»77-7« CtST.I 
If 78-79 €EST.) 



SU*»«<ARY EN«»nLL»ENT DATA: ALL OT $CIfi.INE$ 



r^nAHn TOTAL *LL SCHOOLS 



1$T VCAfl 




2*10 YtAR 


3RD YEAR 


4TH YEAR 


5TH YEAR 


66i C 


612/ 


677 


510 


404 


3c 


761 C 


812/ 


70 7 


558 


JO t» 




883 ( 


7)2/ 


808 


588 


430 


858 C 


15)2/ 


946 


70 2 


472 


66 


'890 1 


7)2/ 


«»21 


815 


564 


63 


844 C 


8)2/ 


95i 


842 


6^3 


69 


891 C 


10)2/ 


876 


874 


694 


60 


906 




896 


812 


656 


66 


904 




914 


871 


645 


68 



6TH YEAR 

g 

0 

ft 
0 
9 
0 
8 
0 
0 



PMYSICTANS^ ASSISTANT ^WO OEmTAL THERAPIST ©ROGRA^tS 



26 


9 






SO 


23 






70 


33 






75 


1«> 


16 


16 


51 


18 


76 


IS 


60 


20 


16 




63 


« 21 


16 


16 


60 


20 


16 


16 



TOTAL 

2«311 

2*46 

J>f 70- 

5«G4« 

3*255 

^♦369 

3»3'»5 

3*336 

3«402 



35 
73 
103 
122 
100 
112 
116 
11? 



RE5I0N 0^ 



3RA1UA TCS 
550 
486 
548 

601 
681 
763 
S5l 
809 
813 



1/ DATA OBTAIHtO FRO«f SCHOOLS OR FRO» CAPTTATjnK: ^PPLTCATtONS AS ^OLL'^WS! ACAHE^TC Y^ars 1970-71 ANf) l«»7l-7'> PPOn ^YT? A^^^l TC ATIQ-^S . 

1972-73 fROn FY73 APPL ICA Tl ONSt 1973-''4 pRQN py74 iPPLT CA t I l97«-7«> ^^OH s^Y75 i "PL TCA TI ON*? ♦ 197'^. 76 ^R0«« ^Y 19-^6 APPLICATIONS 

AilO 1976-77 THROUGH 1978-79 FROM FY 1977 APPLICATIONS* ' ^ Liw*ii;i>, 
2/ ^UNeEH OP REPEATERS INCLUDCD IN PTRST-YfAR rNt?OLL»ENT. 



616 



^-53 



617 



TOTAL AUL PROGRAMS 



1974-T5 
1$75«76 

1976- 77 

1977- 78 CEST.) 
197g-79 <EST.) 



ACAOCI'IC YEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CEST.) 

1978- 79 CEST.) 



1ST YEA<« 




2ND YSAR 


3R0 YFAR 


4TH YfAR 


■>TH YEAR 


6TH YtAR 


TOTAL 


GRADUATES 


299 ( 


.3)2/ 


288 


n4 


167 








16 7 


335 ( 


2)2/ 


307 


191 


172 






I9OO5 


170 


353 




344 


2P3 


192 






If 09» 


1^? 


358 ( 


3)2/ 


359 


229 


.2 04 






1 9 150 


A V 

20 9 


358 ( 


1)2/ 


36*» 


268 


226 






1*221 


223 


357 1 


1)2/ 


363 


312 


273 






lf305 


273 


358 




3*64 


312 


310 






1*344 


509 


35S 




36*' 


318 


310 






U353 


510 


358 




361 


326 


318 






U3S3 


319 



1ST YEAR 



2N0 YEAP 



TMREE-YEAR PRn^PAMS 
3R0 YEAR 



TOTIL 



-ittOUATrs 



TWO-YEAR f c-QUR-YEAR AND LONGER PROGR*«S 



ACADEMIC 


YEAR 


1ST YfAR 




2wn YEAR 


l^n YE«R 


4TH YfAR 5TM Yr|H 6TM Yr|H 


▼OTAL 


GRADUATES 


1970-71 




299 


t 


3)2/ 


288 


174 


167 


928 


167 


1971-72 




335 


i 


2)2/ 


307 


191 


172 


i«ee5 


170 


1972-73 




353 






344 


205 


192 


i»092 


192 


1973-74 




358 


t 


3)2/ 


3 59 


229 


204 


U150 


205 


1974-75 




358 


i 


1)2/ 


3 69 




226 


1«221 


225 


1972-76 




357 


i 


1)2/ 


363 


512 


2 73 


U3P5 


273 


1976-77 




358 






364 


512 


310 


1»344 


309 


1977-78 


CEST.) 


358 






367 


518 


310 


U353 


310 


1978-79 


CEST.) 


358 






361 


326 


318 


U363 


319 







ACAOEHC YEAR 


1ST YEA» 


2ND Yi*9 


1971-72 


26 


9 


1972-73 


34 


23 


1973-74 


54 


17 


1974-75 


7S 


1*^ 


1975-76 


51 


IB 


1976-77 


6C 


20 


1977-78 CEST.) 


63 


21 


1978-79 <rST.) 


60 


20 



3»D YrA» 



4TH YEAR 



TOTAL 
35 
57 
71 
••O 
^9 
90 
84 
80 



1/ DATA OBTAINED FRO* SCHOOLS OR FROM CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACA0E*<IC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FRO»« FV?? APPL ICATIOMSt 
1972-73 FRO« FY73 APPLICATIONS* 1973-74 ^POm FY74 A Pf^L ICATIONSt 1974-^75 ^RC^I FY75 APPLICATIONS* 1975-76 FROH FY 1976 AP?»LI C A T IO»IS 
AND 1976-77 THROUGH 1978-79 pRO*« ^Y 1977 APPLICATIONS. 

2/ NUMBER OF REPEATERS INCLUOEO IN FIPST-YEAft ENR^*LL^»ENT. 



618 



S-54 



G19 



IICM>CNXC yCAR 

tfn-72 
im-73 

tW-75 
1*75*76 
lW-77 
lf7T-78 CCST.i 
197«-7f- CEST.V 



ACADCmC V€AR 

lf7»-71 

1*71-72 

1*72-73 . 

1*73-74 

1*74-75 

1*75-76 

1*76-77 

1*77-78 CEST.J 
1*76*79 CEST#) 



1ST YCA« 



25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 



1ST Y^AR 



2H0 YiAR 



?5 
2* 

25 
25 
?5 
25 



2^n y^Ao 



• TOTAL ALL PROGRAMS — 
3Rn YFAR 4TH VE/.R 



5TH YtAR - 6TH YEAR 



24 
24 
24 

25 
25 



24 
24 
24 

25 



TOTAL 



25 
50 
^3 
99 
98 

too 



GRADUATES 



24 
24 

23 



THREE-VCAR PRC^^RA^S 
Ti»0 YrSR 



T'JTAL 



SRADUtTiS 



ACAOEflXC YEAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 tEST.) 

1978- 79 CEST.) 



1ST YEAR 



25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 



TWO-YEAO, FOUP-YEAR AND LONGER PROGRAMS 

2ND y^AR 3R0 YtAR 4TH YI^AR SJTH YEAR 



6TH VE«R 



PS 
24 
25 
25 

?5 
25 



24 
2* 
24 

2S 
25 



24 
24 
24 

25 



-^OTAL 



25 
50 
71 
9% 

100 



'".RADUATES 



24 
24 

25 



ACADEMIC 


YEAR 


1ST YEAR 


2N0 YEAR 


ASSISTANT AND OFNTAL THERAPIST PRO-iR^M^? 
3R0 YEAR 4TH YEAR 


TOTAL 


1971-72 












1972-73 




16 






16 


1973-74 




U 






3^ 


1974-75 








16 U 


32 


1*75-76 








16 15 


31 


1976-77 








16 16 


52 


1977-78 


IFIST.) 






16 16 


I-* 


1978-79 


CEST. > 






16 16 


3? 


1/ DATA 


OBTAINED 


FROM SCHOOLS OR 


^RC*< CA«»TT«TI0M 


aPPLICATTONS *S «^OLlOU«;: ACAOE^'IC yfaps 


19T0-71 INO 1<?''1*7'» rnoM rr?? A^PL IC4TX0HS • 



1972-73 FROM FY73 APPL ICAT IONS ♦ 1973-74 FROM rY74 APPLICATIONS, 1974-75 FROM FY75 APPLIC ATlONSf 1975-76 PROM FY 1^76 APPLICATIONS 
AND 1976-77 TMROU'VM 1978-79 PRO*i FY 1977 AoPLt C* TI ONS • 
2/ MUN8ER OF REPEATERS INCL'iDED IN c-ip^jt-yEAR ENROLL^'^'NT. 



ERIC 



620 



621 



SU«NAf^v f*J^OLL«EnV data: o^^A^^ACY 0? 





1ST' YtA«> 




zm 'yea* 


3R" YPA* 


4TH YPAR 


5TH YEAR 


6TM 


YEAR 


7DTAI 


3RA3UATES 


lf7i-71 


285 ( 


3)2/ 


311 


267 


165 


52 






1*080 


291 


1971-72 


^42 C 


6)2/ 


319 




145 


54 






1*144 


24 7 


1972*73 


412 ( 


7>2/ 


380 


3D3 


159 








U254 


277 


1973-74 


381 < 


11)2/ 


469 




184 


66 






1*4^1 


314 


197#-75 - — r-^ 


413 ( 


5)2/ 


4 34 


430 


256 


63 






1*596 


374 


1975-76 


368 i 


6)2/ 


470 


41*5 


274 


69 






1*596 


399 


1976-77 


383 f 


10)2/ 


3<»3 


445 


271 


60 






1*552 


429 


1977-78 fCsn> 


^83 




383 


3-'3 


23? 


66 






1*43-' 


395 


197$- 79 f£S%) 


363 




388 


398 


205 


68 






1*«42 . 


373 


1/ DATA OBTAlNCn 


PRO*' SCHOOL*; 


OR FRO«l 


CAVITATION 


AP=>LTCATIONS 


AS FOILOVI^: 


ACAnC"lC Y^ARS 


1970' 


-71 A«<D 


1971-72 ^R0»« 





1972-73 FRO« «^Y73 APPLICATIONS* 1973-74 FRO»^ FY74 APPLICATIONS* 1974-75 FRON FY?«i APPLICATIONS* 1975-76 FRO«* FY 1976 APPLICATIONS 
AND 1976-77 ThROUG 1978-79 FROH FY 1977 APPLICATIONS, 
2/ NUH8ER OF REPEATER: INCLUDED IN FIRST-YEAR ENP0LL^»ENT IN 3- AND 4-YEAR PRO'^RANS ANO SECOND-YEAR ENROLLNENT 5-YEAR PR3'iRANS* 



622 



S-56 



623 




YCAU 




2110 I^AR 


mo rZk^ 


4TM yr^R 


•4 




78 


69 


72 


94 




81 


79 


69 


^3 




84, 


H2 


79 


^4 C 


1)2/ 


93 


82 


84 


94 f 


1)2/ 


9# 


93 


82 


f 4 f 


1)2/ 


93 


91 


92 


125 




94 


93 


89 


140 




121 


96 


90 


138 • 




143 


li2 


97 



5TH yri^ 



yr*^ 



▼OTIL 
353 
313 
334 

353 
3S3 

37a 

401 
44"^ 
497 



S440U4TeS 

72 

79 
84 
92 
92 
99 

98 
97 



i£^rii//TrT^;s5,rr,^Tr;r?^o.^?;^ -tTcnois, ^TS'Jsi.or.r r:Ts\:^j;c:T^?o\n 

t/ ttUNte^ 0^ «tl>t4TE4S II*CLUD£0 !N e-I^ST-YC^R EH^fOLt«tNT. * 



\ 



/ 



624 




625 



1ST »rA« 










y- * 




2* ill* 


f 




« « * 




1 




^' » ♦ 4 








? ♦ 5 * 














? % 1 / 








^ I i / 




















V « « A 4> « - 
















I 






t - * 


; *> 








; 7s; 






♦ - - 



































































'^T*^ |» i S^WO^.' ^ 



3^ 























: ^ " 0 ; 






* * ^ 5 C 


5 ' 




! *« ' 


* i 








:* * * * 






* ♦ " * . 


I « 6 ^ ''^ 






1 ^ ■» . > 






' - 'Av *wr 5S it, . 







































39 A^UA ^ £ S 












4 






n 








6 
















• * 







































77 



627 




<;UM«APY EN»OLLHENT DATA? HEOICINt 1/ 



^CkOtmt YEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7# 
197#-75 

1975- ^6 

1976- 77 

1977- 78 (EST. I 

1978- 79 <tST.} 



^CADimc YEAR 

1970-71 

:971-72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 
197^-77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST.} 



ACAOE^«IC '?Sa» 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 
19/7-78 (CST.) 
1976-79 (EST.) 



1ST YEAR 

«62 ( 15)2/ 
968 C 16)2/ 

1»081 ( 17)2/ 

lfll5 ( 

lfl74 ( 

lfl6l^ f 

lfl64 ( 

ltl7g 

lt225 



2N0 



34)2/ 

3A)2/ 
19)2/ 
15)2/ 



1ST YEA** 
3 
5 

?43 ( 

^59 f 
^6^^ ( 
25*5 ( 
257 ( 
!62 
1*^2 



^)2/ 
22)2 / 
1T)2/ 
1)2/ 
^)2/ 



788 
852 
977 
if0 71 

1 •nA7 

1 flS^, 
lfl84 
lfl66 
1 •25» 



2HD Y-:ap 
2 
3 

154 

2!7 

257 



■ TOTAL All PROGRA«IS — 
3RD YEAR YEA^ 



^c'sns 09 



738 

798 

1»0S4 
1*075 
U151 
UU5, 
1*148 



574 
703 
743 
675 
766 
825 
812 
R83 
906 



57 

56 
33 
38 
27 
54 

^0 

31 



4 

6 
5 
11 



TMREf-YEAR =»»0GPA?s --nrm 

3I?0 YrA» 

2 

4 

14ft 
219 
23C 
260 
2^5 
'>^7 



1ST YEift 
fi'^9 f 
965 

856 

907 

9C7 
i*Ql 7 
1*07! 



2N0 



TOTAL 
2f 989 
S.32- 
^♦655 
3f«>33 
4f 124 
4,?6'> 
^♦365 
♦ ♦431 
^♦5?8 



T1TAL 

5 
8 

♦ 01 
644 

7l'> 
751 
77«^ 
68? 
661 



G<»A3u4TES 
576 
T04 
770 

993 
1»Q33 
1 •070 
1 •15? 
1^158 



j*AD'JAr«-S 

2 
4 

10 
217 
238 
?4^ 

2^2 
231 



15) ?/ 

16) 2/ 

12)2/ 
1T)2/ 
18)?/ 
!?>'-/ 



7 ,6 

O -5 t 

5 09 
1 #0 16 



YEAR 
70s 

794 

J*3*5 

^^45 

<»02 
R91 



4^H VEAR 
5 74 

743 

812 
883 
906 



5TH YEAR 
57 
52 
56 
33 
3ft 
27 
54 
38 
31 



6TH YE*9 
4 



TOTAL 
^•984 
^♦32! 
3*254 
3,i89 
3^41? 
^•517 
3,5^0 
3«74^» 
3»917 



^''ADt'lTiS 
576 
702 
766 
7?R 
766 
7?T 
^21 
890 
^37 



ACA0E«»IC YTAc 
1^71-72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 
J975-'»6 
I 976- 77 
1977-78 
1^78-"^^ 



(EST. ) 



7! 
6A 

IPC 

n3 

If 2 



r.r,Tiv- ANT 



4TH r«:Ae 



1/ 0A7A 



Oe^AI^EO »^P0^ SC-^O^L" OR ?c 
19T--73 F90M "^r?. A p:>L I f A T r r 
A* , l«>"'6-77 TMO0(j';M l^>7f,-7<5 rpii* 



81 

'^^ 

1 l'^ 

; 5^ 

1 '0' 



i^T^i r^^' A^PirrATrONS AS FOLLOWS: 
1977 Ar-tTCATlONS* 



PROGRAM'; 



rOTAL 
77 
122 
175 
202 

279 
27^ 

r5i 



ACADFMJC v? 
7 5 CQnn CV75 



ARS 1970-?: 
A^PL^CATro*." 



A^J lv,i-7? f'ROH CY77 4 
^ 197«^-.76 PROM 1976 



A^'-L'CATrO'^S 



C 



625 



0 



ACAOCmC YEAH 
lfTi-71 

MT2-73 
m3-7# 
l9t4-75 
tfT«-76 
lfT6-77 
lf77-7a 
197«-79 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 7# 

1974- 75 

1975- 76 
197i§.-77 

1977- ^78 ceST.) 

1978- 79 ICST.I 



ACADEMIC YCAR 

1970- 71 

1971- 72 

1972- i3 

1973- 7f 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 76 CCST.) 
t978-79 <CST.) 



SUMMARY ENPOLL«eNT OATa: DENTISTRY 1/ 
TOTAL ALL f>R'^j;RAKS 



•^-GIJN C9 



1ST YEAR 




2*^^ YEA' 


3R ^ Y ^ ft t> 


Y^A^ 


^ J^ > rit o 




T n ¥ A r 


t yU A T ► S 


463 ( 


1)2/ 


4 SO 


437 


4 02 






1 m. 7*0 

I f / 0 


492 






4 58 


441 


4 29 






1 « 7Q0 


45Z 


531 C 


1)2/ 


4 66 


456 


436 






1 * ^89 


4^7 


541 ( 


3)2/ 


5 25 


466 


44d 






If 980 


562 


5*5 ( 


4)2/ 


5 25 


•514 


35 7 






If 941 


49*^ 


544 ( 


1)2/ 


5 56 


510 


526 






lf916 


532 


565 i 


«)2/ 


5 50 




315 






If ^'^S 


5^7 


562 




553 


507 


313 






lf935 


521 


582 




S6C 


533 


'06 






lf9fil 


43? 



1ST YEAf^ 



2N0 YEAR 



THREF-YEAR PPOGRAMs 
3RD YEA 9* 



TOTAL 



5RA0UATES 



IDO 














100 




217 






98 








315 




226 


( 


3)2/ 


210 


9% 






534 


115 


230 


( 


4)2/ 


219 


1^2 






641 


143 


230 


( 


1)2/ 


225 


205 






660 


213 


157 


f 


2)2/ 


21« 


210 






595 


229 


155 






1 '^l 


200 


t 




506 


220 


155 








IM 






430 


14« 










# roU»-YEAP 










1ST YEAR 




2 NO YEA» 


^RD YEAR 


4TH YEAR 5TH YEAR 


6TH YEAR 


TOTAL 


GRADUATES 


463 


< 


1)2/ 


4«-0 


4^^ 


4 03 




If 75^ 


40? 


364 










^29 




1#692 


432 


314 




1)2/ 


3 6ft 




456 




lf574 


437 


315 






315 




448 




1 f *46 


447 


315 






306 




357 




lf300 


359 


314 






3 11 




526 




1 f 256 




408 


i 


6)a/ 


31? 




315 




U^ft3 


30«> 


4C7 






4 G? 




313 




1 f 42^ 


301 


427 








*0? 


306 




1 f 54? 


304 



t>HY'^,TCT f ircjcjANT A*JC D^'^'TAt TMrRAPj*;! s>ROGPAHS 

^'-CAOE^'IC YEAR l^T ye:<i9 yrio vr*o ^tm yt^r t^tal 
1971-72 

19T?'"V 80 - ,5,-^ 

1973- 74 50 ^4 ^0 I6«, 

1974- 75 t.O 10 10 1^0 
)975-76 50 5: JO 10 1?0 

1976- 77 50 IQ MO 

1977- 78 <EST.) 50 ^0 ^5 

1978- 79 (CST») '=0 ^6 3T i7t 



1/ OATA OBTAINED FRO«« SCW'^OL . OR f^^C** rAnjifiTfr^ ap ! C A ^ ! S A^ ^OLL^W^l ACAOf^IC Y?Ao< 1970-71 ANO I'^'^l-^? «^^7:> 4 ^=^1 1 C i T i ON'^ , 

- 1972-73 FRO« fY73 APOL K A I 0N<^ * 1^73-''4 -^O** «^Y74 4 pp | | C A T T '^N*^ , 1Q?4«?c ror)** ^^Y^c 4 ooi IC 4 T T CNT f l^^i^.jf;, tqom rv iq?^. APP t ^ C A T J 0*i 
AND 1976-77 THROUGH 1 978- 79 FR^« «*Y 1977 APPL T r i I ONS • 
2/ WU«eER OP Rr^j^ATERS INrtunCD 5"IftST-Y?A» fw^^'L'^^NT. 



ERLC 



630 



<;-6i 



631 



ACAOCKtC VCA^ 

1971*72 
1972-73 
19T3-74 
1979-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 CtST*) 



1ST 

1?7 
126 
139 
1^9 
160 
160 
16C 
160 
16% 



2 NO 



1 20 
11*^ 
1?^ 

17C 

I5d 



111 
103 
120 
111 
122 
M* 
16* 
170 
ISA 



S5 
110 
131 
11-^ 
111 
122 
1%% 
163 
169 



6TM YEAR 



TOTAL 
«3d 
AS9 
♦ 75 
SOO 
538 
596 
S%5 

6#5 



jRA^UIT^S 
89 
113 
101 
117 
111 
122 
1%% 
U3 
169 



1/ ri*T* nPTlTwrn pro- ^CHQOL^ hr FRO* CA^^ttatioN •PPLTrATTCN<^ A*; FOLLOWS! ACmtiilC YEA»S 19^0-71 *N0 ^-^1-72 prO'^ FV72 AP«>Lt CATIO*IS» 
' n^2-?3 ?JorrY73 APPU clln ONS /^T 5^.^ ^R^^ r Y7 * A PPU CA TI ONS, 197..75 FROM Fr75 APPLICATIONS, 1975-S -P.OM FY 1976 APPLICATIONS 



AND 1976-77 T'^pOU^-m 1978-79 ^ROH FY 1^77 * <»pL JCA T j ONS . 
2/ NU'"*^« OF RPPEATC<»b INCL'^OED IN t^TPCT-y^^p rsROLL*«='NT . 




G32 



mi. 2 



633 



SUHMAHY tNROLtf'ENT DATA: PHA««ACY 1/ 



itn-n 4«9 384 

If7$*74 S#6 C 512/ 498 

55f f 112/ 521 

IffS-n 557 5 35 

mA-T7 533 f 6)2^ 5 46 

l$1rr-T$ lEST^I 530 519 

mt-T* lEST.I 510 523 



Yrift 


4TH Y^AR «^T« veA^ 




TOTAL 


9«A9UATrs 


333 


291 




If 397 


368 


370 


271 




If 494 


34S 


3^5 


292 




1«65S 


4S3 


459 


222 




If 725 


48S 


509 


203 




If 79i 


494 


538 


214 




lfS44 


5or 


541 


238 




lf858. 


519 


50«» , 


23t5 * 




If794rv* 


507 


504 


242 




lf774 


495 



1/ OItA OSTAIHeO fno^ SCnottS or fnon CA^ITITIOW IPpLICATIONS is POLIOWS! ACAnE«*!C y^kns 19^0-71 AND 19^1-7? P93*t =V7? T'-ATtflVSf 
IV^'llW^VjHml^^^^^^^^ ^''^^ •"'■tlC.TrONS, 1975-7. F,0. .Y „7* .^^LlC.Jfo.S 

If nW^n OF REPEATERS INCLUOEO IN pIrST-YEAR CNROLtWENT IH AND 4-YEAR PROGRI««S AMD SECOND-YEAR ENRCLt«<ENT S-YEAR PRl-^RANS, 



634 



ERIC 



o 635 



SUMMARY ENROLLMENT OAT*: PODIATRY If 



STW Y€*R 



* 


ACAtfCPIv IZmn 


t eT vr Aft 




2Nn Y^iR 


3lf^ yrilflt 


#TH Y^AR 




















f c f 


1 1 9 / 




50 


52 






f O 1 


19 Cf 
















of 


68 








89 ( 


3>2/ 


81 


CO 


* '57 




4975-76 


111 ( 




83 


77 


68 


< 


1976-77 


197 C 


1)2/ 


99 








1977- 7S CEST.) 


110 




183 


97 






197S*79 <EST.) 


110 












<> 








1-^1 





6TH YEAR 



TOTAL 


jRA^UATt ^ 




51 




5*9 


A £ 


A4 


97'* 


54 




67 


338 


1*5 


375 


79 


390 


97 


1J96 


92 



1/ OATA OeiAmO FRO« SCHOOLS OR f^on CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOi^S: ACADEMIC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FROl FY72 IPPLi: A TI OMS, 

1972-75 FROH FY73 APPLICATIONS* 1^^3-74 FRO»» FY74 APPtICATTON<i» 1974-75 f^O^ ^Y75 AoPtlCATIONSt 1975-76 «^R0^ 1976 A*»»»LICA TIONS 
AND 1976-77 TMROU*;" 1978-79 FRO«» 1977 A!>pLICATIONS« 

2/ MUMBER OF REPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEAP ENROLLMENT. 



63G 



ERIC 



S-64 



63 V 




SU««**RV r»j9ntL*»PHT DATA: ytTrPINItV 'tr'^ICt^f 1/ ^i^tUM S** 



lW*Ti fCST.I 



1ST YCAi^ 


ZHO YCAR 


3pf) YTAR 


%th year 


"^EA*^ 


6T** Y£ A K 




> JU4 Its 


•5 


7? 


(>2 


HP 








92 


i$ 


S7 


a 3 


49 






t Y A 


4' 


9# 


86 


^5 


T9 






^ ft k 


79 


95 < 1)2/ 


9^ 


96 


d6 






369 


84 
oa 


9# 


94 




96 






166 


9S 


9# 


9^ 


96 


91 






5T5 


91 


95 C 1)2/ 


9* 


95 


95 






379 


95 


96 


94 


«»4 


<»4 






37S 


94 


126 


96 


^4 


94 . 






412 


14 



1/ DATA O^TAINCO rilO« SCHOOLS OR fnG^ CloiTATION aPPt ! C**TO*iS AS ^^OtlOV^' AC4'>E«!C rEA»$ 19^9-71 4^0 19Tl-7'> ^^f^m tyj^ »«'«»UT:4TT0HS« 

1972*73 FHOH FY73 APPLICATIONS, 1973-74 FRO«« ^^74 APPlTCiTlONS. ^-^4-75 FSOW ^^Y7«7 APPtlCATIOHS* 1975-76 ^R0«» 1976 APPLICATIONS 
AHO 1976-77 THROUGH 1978-79 rRO>< PY 1977 APPLICATIONS. 

a/ MUWCII OF HCPEATERS IWCLUOEO IN FIRST-YEAR ENROLL«*ENT. 



636 



65 



639 



» r * ^ 5 S 10 























« * f ^ { j« 






* * ** r r 4t £ 










• • • w • * 


r 




• ■* ' • 


i * ^ 


* * 




* » 30* 




• # s * ^ ' * 


•} • 
















« I' •« ' *• 






• I * * * * 


*• 






^ « 1 5» 




■m * f -0 » " 














* ♦ i 6 ; 


* * 






^ i ! : ' 








* 








( 


; 5 J : ' 


* * ^ ' 


1 • » 




* 


? ♦ » 1 






' ? 


; * \ , / 
















































*7? 



hi 



' » 5 



ERIC 



641 



5UHHARY E^iROLL^tNT DAT*: HEOICINE 1/ 



TOTAL ALL Pfff>GRAHS 



ACAO^ic rtkn 


1ST YtAR 




2N0 


YS*R 


3R0 YEA© 


4TH Y^AR 


5TH YFAR YFAR 


TOTAL 


SRADUATS^S 


1970-71 


199 i 


1)2/ 




171 


204 


186 




76'5 


19 0 


1971-72 


205 ( 


1)2/ 




196 


1Q2 


19P 




791 


200 


i9ta-73 


242 ( 


3)2/ 




201 


213 


194 




850 


184 


1973-74 


244 C 


3)2/ 




254 


211 


220 




909 


219 


1974-75 


250 ( 


1)2/ 




2^6 


239 


201 




936 


193 


1975-76 


290 f 


1)2/ 




246 


252 


244 




1»039 


229 


1976-77 


^90 < 


2)2/ 




291 


252 






lf097 


239 


1977'7« CrST.J 


289 






293 




2«iO 




If no 


244 


1978-79 fCST»> 


2ft9 






2 89 


297 


300 




If 175 


297 






















ACAOCniC YEAR 


^ 1ST UAH 




2ND 


YEAR 


3R0 YEAP 






TOTAL 


;RA3UATrS 



1970- 71 

1971- 72 
l9t2-73 
1973-74 

♦1974-75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 CEST.) 

1978- 79 CEST.) 



Tyo-Y!:*P, rcUe-YEAR ANP LC'i'rE» »»nSs^A«<<^ 



ICAOt^lIC YEAR 


1ST YEAR 




2N0 Y^AO 


3R') YTAR 


4TH YEAR 


«5TH YEAR 


6TH YEAR 


TOT*.L 


GRADUATES 


1970-71 


199 ( 


1 ) 2/ 


1 71 


204 


186 






760 


190 


1971-72 


:>0=5 C 


l>2/ 


1«»6 


192 


198 






791 


200 


1972-73 


242 ( 


3)2/ 


201 


213 


194 






850 


134 


1973-74 


244 *f 


3)2/ 


2^4 


211 


220 






909 


218 


1974-75 


250 ( 


1)2/ 


2 46 


239 


201 






936 


193 


1975-76 


290 ( 


1)2/ 


2 46 


25 2 


244 






If 032 


229 


1976-77 


2HC C 


2)2/ 


2Q1 


252 


264 






lf09*' 


239 


1977-78 CEST«> 


289 




293 


29e 


250 






1*130 


244 


1978-79 «EST.) 


2P9 




2fi9 


^Q7 


300 






lfl75 


297 



ACADEMIC YEAR 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 7? 

1975- 76 
l<*76-77 

1977- 78 (EST.) 

1978- 79 (EST*) 



1ST Yfftr 



PHYSICTA*iS» ASSr*^TA^'T AND OF>'TAL T^RAPIST PROGRAMS 
2Hn YEA*? Zf^r YFIR *TH YEA' 



T1TAL 



1/ DATA OBTAINED FRO«« SCHOOLS OR FR)^ CAPITATION «PPLICATI0NS AS FOLLOWS! ACADEMIC YF*RS 1970-71 AND l<»7l-72 FROM FY?2 AP^L IC A TlONSf 
1972-73 FROM FY73 APPL IC A T I Of'S • 1973-74 r^ot$ rY74 »PPl I C A T IO*J ^ « 1974-75 PRO^< «^Y7*^ A PPL IC * T I QN^f n7«i-76 ^RO** ^Y 1976 A^PLtCATlONS 
AND 1976-77 THROUGH l<*78-79 FRO* FY 1977 APPLICATIONS* 

2/ NUMBER OF REPEATERS INCLUDED IN FIRST-YEAP ENROLLMENT, 



ERLC 



64 



643 



SUPf«^ARY £NRnLL*«tNT DATA: OCNTtSTRY 1/ 



TOTAL ALL PROGRAMS 







2^0 y^AQ 




ftTH Y^AR 


<^TM Y?AR 


aTH YTftR 


''OTAL 


? R A 3 llA T E S 


♦ * f • • * 


1 Aft 




15^ 


IS? 






6%0 




1971*72 


164 t 1)2/ 


1 69 




148 






644 


148 


1 479*7\ 














66^ 




1973* 74 


175 


1 73 


165 


160 






668 


159 


19W-75 


175 


172 


171 


164 






632 


163 


1975-7* 


181 


168 


17^ 


170 






6^3 


173 


1^7^-77 


102 


101 


^2 


95 






3«»0 


91 


1977 - 78 fCST.I 


xoe 


102 


101 


92 






395 


92 


1971-79 <tST*> ' 


100 


ino 


132 


lot 






403 


ni 



^zz — — — — TMREr-YEAP ppoG^A^s'mzr— r.. — — — rr — 

AC^OMXC YCAP 1ST Y£AR 2HD 3rD YEAR TOTAL GRADUATES 

197l^P 

1971-72 

1972 - 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 J 

1976- 77 

1977- 78 lEST,) ^ 

1978- 79 fCST.l 









YfAR, rOUo-vEAP 










A€AOt«IC YEAR 


1ST YEAR 


2N0 YcAO 


3R0 YEAR 


4TH YEAR 5TH YEAR 


6TM YL*R 


TOTAL 


GRADUATES 


1970-71 


168 


lb* 


l«5S 


152 




64 0 


151 


1971-72 


164 i 1)2/ 




163 


14« 




644 


14R 


19T2-75 


172 


168 


165 


164 




669 


161 


1973-74 


173 


170 


165 


160 




66B 


159 


1974-75 


17b 


17> 


1"! 


164 




682 


163 


1975- 7<i 


181 


168 


n« 


170 




6*'3 


l-'O 


1976-77 


102 


101 


92 


95 




590 


91 


1977-78 tEST») 


100 


10" 


101 


92 




595 


92 


1978-79 CEST.) 




1 30 


10? 


101 




4'»3 


101 



PHYSrCTANS* A<;^T^TA*-'T ft«0 OT^JTAL THERAPIST «>R0'5RA>fS 



ACADCfiC YEAR 


1ST YEAR 


Y?A=> 




4TH vr»*? 


tdtal 


1971-72 






23 


25 


49 


1972-73 


24 


2^ 






47 


1973-74 






?• 


2^ 


47 


1974-75 






24 


2! 


45 


19/5-76 






19 


2* 


43 


1976-77 






2* 


18 


♦ 2 


1977- 78 <EST») 






24 


23 


47 


1978-79 <£S7.» 






2* 


24 


48 



1/ DATA OBTAINEH FRO«« SCHOOLS OR -R0«« CAOITATJAf^ APPLTCATnvs AS '^OtLOW?: ACAOE^^C YFARS 1970-71 ANO 19^1-7? «^R0- PY72 A^'t 4 T t OMS t 
1972*73 FROH FY73 APPL IC A T l ONS • l<»75--'4 ^-OO^ fvt^ 4 ©PL T CA T I OMSf 1974-T5 f^QM "^^TS A^^L IC AT IONS • 19^5-^6 pRO«< "^Y n?6 AP»L I . T C 
AHO 1976-77 THROUGH 1978-79 FROM FY 1977 APPLICATIONS. 

a/ NUMBER OF REPEATERS INCLUOfC IN FIRST-YEAR ENonLL>»fNT, 



ERIC 



644 



<;-^9 



645 



ACADEMIC YCAli 


1ST YC*^ 


2Nn Y»^bO 


3^0 YtA» 


4TH YEIR 


«;T-f YiAo 


6TH Yt*«i 


TOTAL 


'^^A^UATfS 




73 


69 


66 


57 






265 


57 


197i-72 


73 




66 


65 






273 


65 


X972-73 


73 


70 


69 


78 






292 


70 


1973- Y4 


73 






S*» 








63 


1 Q7A«7a« 

1~ f to 


87 ( 1)2/ 


68 


69 


^9 






2^3 


69 


1975-76 


«5 


P! 


67 


6ft 






301 


6^ 


1976-77 


83 


87 


80 


6? 






31'^ 




1977-78 fEST.> 


83 


85 


85 


81 






332 


n 


1978-79 <EST,) 


83 


as 


83 


85 






33# 


95 



1/ DATA OBTAIWEO F80»« SCH'^OLS n» FRO« CAPIT*TTr»| ^pp^ .^^ ^ j^^^^ FOLLOWS: AC*DE«IIC YEARS 1970-7! XHO ig^^l-Ta FRO« «^Y7i> »»»L ICITrnNS. 

1972-73 FRO>« PY73 APPLICATIONSt 1973-7% psOM <^Y74 *PPL!CA nONSt 1974-75 FRO« ^Y75 APPL TC* TI ONS , l975-"'6 FRC^ FY 1976 AO^LtCATIONS 

AND l«76-T7 THROU'^^H 1 '78-70 PRO* PY 1977 A«>PL IC» TI'-NS * 
2/ NUHBER OF REPEATERS INCLUDED IN FIRST- YEAR EN»r>tt"ENT, 



646 



S-70 



647 



^tJMvARY r*l«?«LL"ENT data: P-4AR««ACr \f ^I'ii'iH 18 





VCAll 


1ST t€A» 




2ND YtA» 


3<?0 y!:ap 


4TM v^AR 


5TH vr4» 


6''^ 


YTAR 


''OTAt 


9^A3UAT^$ 






253 


1 




260 


255 


208 


143 






1 f 119 


221 








1 


212/ 


3 39 


2«3 


202 








1 * 262 


233 






368 


1 


6)2/ 


3n 


249 


185 








1 f 110 


220 


ms-74 








14)2/ 


341 


2-^7 


10"^ 








1-054 


24a 


197#*75 




355 


f 


18)2 / 


35S 


301 


138 








1 f 152 


293 


t975-7$ 




356 


1 


12)2/ 


4 90 


^02 


«!7 








1*115 




1974-77 




352 


< 


14)2/ 


357 


^*3 


52 








1«104 


318 


1977-71 


CEST.> 


^4 3 






347 


32'' 


71 








1*088 


315 


1970-79 


CEST.I 


34 3 






34C 


330 


60 








i 073 


311 


i / Dil TA 


0»TAINCn 


FRO«t SCHOOLS 


OR PRO«t 


CA^'ITATION 


• PPLTCATioN*? 


AS POLLOVIS: 


ACAnE«?K YEA'^S 


1O70. 


-71 AMO 




rv79 AOOj^tC 



1972-73 F«0« Ft73 APPLICATIONS* 1973-7* «^P0« FY74 APPLTC4 TTONS. 1974-7= Fro«* ey75 APPL IC A TI ONS« 1975-76 FRO«( FY 1976 »PPLIC»TIONS 
AHO 1976-77 THROUGH 1978-79 FRC^ FY 197"» APPLICATIONS. 
2/ HUHBER OF RCPEATCRS INCLUDED IH FlRST-YE*» EN«>OLL'«'"NT \H 3- «N0 i-rriR dr3'?R*'($ *Nn S!:CO»(T-YC«R EMIlOLL«tE«IT 5-Yr»R pR3-;r4HS. 



ERIC 



648 



S-71 



649 



SU*<*A«^v ENRCLL-CNT DATA? VETERT JA<IY >«EOICI^r 1/ ^EOT^M 10 



ACADCMIC YCAK 


1ST YEAR 


2N0 Y^A« 


3R0 YEA© 


4TH YEAR 


5TH YEAR 


6TM YEAR 


TOTAL 


GRADUATES 


1970-71 


60 


61 


47 


52 






220 


52 


197l»72 


60 


59 


61 


46 






226 


46 


1972»73 


66 


56 


60 


61 






243 


SI 


1973-74 


66 


66 


56 


61 






249 


61 


i97**75 


75 ( 1>2/ 


66 


66 


57 






262 


57 


1975-76 


76 


7-S 


65 


64 






274 


64 


1976-77 


80 


76 


72 


66 






294 


66 


1977-78 IEST») 


83 


• 81 


78 


70 






312 


70 


1978-79 CtST.) 


80 


«^ 


«1 


78 






322 


78 



1/ DATA OBTAINED FROH SCHOOtS OR FPOH CAPITATION APPLICATIONS AS FOLLOWS: ACAOEHIC YEARS 1970-71 AND 1971-72 FROH ^^72 AOPL IC A TlONSt 
1972-73 PRON FY73 APPLICATIONS* 1973-74 cpqm fy74 A PPL ICA TT ON S • 1974-75 FRO»< P'Y75 APPLICATIONS* 1975-76 FRO«< ^Y n76 APPLICATIONS 
AND 1976-77 THROUGH 1978-70 FROf* FY 1977 A-'PL TC « ^l ONS . 

2/ NUMBER OF REPEATERS INCLUDED IN »^IPST-vEAR fNPOLL^'^NT. 



ERLC 



650 



651 



